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lossarium Artis 


N hrs est un dictionnaire technique bilingue au sens de 
ie DIN 2333 qui paraft en fascicules s&parös consacräs dä un thdme 
4 1 vise ä couvrir largement le vocabulaire vivant de l'art et 

ea l'arch&ologie et & y inclure dans des proportions convenables des 
axpressions de la langue sp&cialisde des architectes, des artistes et 
des artisans. Pour saisir et döfinir les ölöments de ce vocabulaire on 
a utilisö la totalit& de la bibliographie technique allemande et 
frangaise concernant l'emploi et l'explication des termes. On a 6t5 
attentif &ä l'utilisation de termes apparentäs dans d'autres langues 
vivantes, particulidrement l'anglais, 1l'italien et l'espagnol comme 
dans les langues anciennes. Le vocabulaire total est class& en chapitres 


et familles de termes dans un ordre syst&matique et alphabötique. La 


il 


Z . . . 
definition des termes, qui est donnde en allemand, a &t& egalement 
* Dr 4 F4 f4 * N 
v&rifiße par röf&rence & la bibliographie technique francaise. Les 
a Z FA 2 
synonymes ont &at& nommdös, les homonymes diffärencids et r&partis selon 


| leur signification dans les fascicules correspondants. Un systdme de 











renvois permet de former de orands ensembles logiques. Des dessins & 


x FA s s 
caractsöre p&ödagogique contribuent & donner une explication visuelle 
des termes, 


Ainsi chaque fascicule du Glossarium Artis peut rendre dans le domaine 
lexical plusieurs services: c'est un dictionnaire dä d&finitions, un 

. N N [4 r} » 
dictionnaire sp&cialis& class& en ordre systämatique, un lexique de 


synonymes, un dictionnaire illustr& et un dictionnaire allemand- 


frangais. 











Zur Aufgabenstellung des Glossarium Artis 


Das Glossarium Artis ist ein zweisprachiges Definitionswörterbuch nach 

DIN 2333, das in einzelnen, thematisch geschlossenen Faszikeln erscheint. 
Es erstrebt eine weitgehende Erfassung des lebenden Sprachgutes der Kunst 
und Archäologie, wobei auch Ausdrücke aus der Fachsprache der Architekten, 
Künstler und Handwerker in dem jeweils angemessenen Umfange berücksichtigt 
werden. Zur Erschließung und Definition dieser Nomenklatur wird die ge- 
samte, für Anwendung und Erläuterung der Begriffe ergiebige Fachliteratur 
in deutscher und französischer Sprache ausgewertet. Die Verwendung nahe- 
stehender Begriffe auch in anderen lebenden Sprachen, besonders dem 
Englischen, Italienischen und Spanischen sowie in den toten Sprachen wird 
bei der Bearbeitung beachtet. Der Wortschatz wird systematisch und alpha- 
betisch in Kapitel und Sachgruppen geordnet. Die Definition der Termini 
erfolgt in deutscher Sprache und ist mit entsprechenden Definitionen aus 
der französischen Fachliteratur abgestimmt. Synonyme Begriffe werden ge- 
nannt, homonyme Begriffe inhaltlich differenziert und dem entsprechenden 
Faszikel zugeordnet. Ein System von Verweisen dient der Herstellung 
größerer sachlicher Zusammenhänge. Didaktische Zeichnungen erläutern 


zahlreiche Begriffe. 


Jedes Faszikel des Glossarium Artis leistet somit mehrere lexikalische 
Dienste: es ist ein Definitionswörterbuch, ein systematisch geordnetes 
Fachwörterbuch, ein Synonymenlexikon, ein Bildwörterbuch und nicht zuletzt 


ein deutsch-französisches Wörterbuch. 











Comment utiliser les fascicules du Glossarium Artis 


La terminologie comprise dans chaque fascicule est classde en chapitres 


et familles de termes dans un ordre systömatique et alphabötique. La 


famille de termes prösente tous les termes qui y sont regroupä&s alignös 


en retrait par rapport ä la marge. Le titre courant en haut de chaque 
page indique le chapitre ou la famille de termes. Tous les termes se 
retrouvent dans l'index. Dans le cas des synonymes, le texte retient 
comme mot töte d'article celui qui est le plus utiliss. L'&numdration 
des synonymes r&öpond dä leur emploi dans la littörature sp&cialisde. 
Les indications "auch" et "veraltet" placdes devant un mot visent 
&galement les mots qui suivent, Lorsqu'il existe une traduction 
frangaise exacte du terme allemand, on n'ajoutera un equivalent 
frangais que dans le cas ol il apparaft couramment dans la littörature 
sp&cialisds. Lorsqu'il y & dösaccord au sujet d'un möme terme, il en 
est fait mention. Osuvres et auteurs ne sont mentionnös dans 1a 
‚definition que lorsqu'il s'agit d'exemples ou d'expressions treds 
rares. La lögende des illustrations renvoie toujours au mot döfini 

le plus proche. D'autres termes illuströs en m&ne temps par le dessin 
ne sont mentionnds qu'ä la suite de la d&finition du möt täte 
d'article. 


Le choix des termes ne se fait pas seulement en fonction du sujet 

d'un fascicule mais aussi en fonction du programme g&ön&ral du lexique. 
En gönäral les termes ne sont döfinis que dans un seul fascicule, möme 
s'ils reldvent &galement de difförents regroupements thömatiques. Tous 


les termes seront regroup&s dans un index gän&ral lors de 1'achdvement 
de la publication de la sörie. 














Hinweis auf die Benutzung der Faszikel des Glossarium Artis 


Das Wortfeld jedes Faszikels ist in Kapitel und Sachgruppen systematisch 
und alphabetisch geordnet. Die Sachgruppe ist durch die Einrückung der 
ihr zugeordneten Termini kenntlich gemacht. Der Kolumnentitel nennt das 
Kapitel bzw. die Sachgruppe. Jeder Terminus ist über den Index zu finden. 
Bei Synonymen ist im Text nur die gebräuchlichste Benennung alphabetisch 
eingeordnet. Die weitere Abfolge der Synonyme entspricht ihrer Verwendung 
in der Literatur. Die Einschränkungen "auch" und "veraltet" vor einem 


Terminus gelten gleichfalls für dis folgenden Bezeichnungen. Gibt es einen 


_ dem deutschen entsprechenden französischen Terminus, so wird eine defini- 


torische Übersetzung nur dann zusätzlich erwähnt, wenn sie in der Fach- 
literatur wiederholt vorkommt. Auf die widersprüchliche Verwendung eines 
Begriffes bei verschiedenen Autoren wird gegebenenfalls hingewiesen. Monu- 
mente und Autoren werden in der Definition nur erwähnt, wenn es sich um 
seltene Beispiele oder wenig gebräuchliche Ausdrücke handelt. Die Bild- 
legende nennt nur das im Text benachbarte Stichwort. Andere, durch das 
Bild ebenfalls dargestellte Begriffe werden gegebenenfalls im Anschluß 


an die Definition genannt. 


Die Auswahl der behandelten Termini richtet sich nicht ausschließlich 

nach dem Thema des einzelnen Faszikels sondern wird auch durch den Gesant- 
plan des Wörterbuches bestimmt. In der Regel werden die Begriffe - auch 

wenn sie mehreren Themenkreisen angehören - nur in einem Faszikel definiert. 
Nach Abschluß der Publikationsreihe werden alle Termini durch einen 


Gesamtindex nachschlagbar gemacht. 
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Signes lexicographiquss et sigles 


>» << 


0) 


sic Abb... 


GlA 


La tilde remplacs un seul mot (le mot täte d'article). 


La flöche n'est pas placde devant chaque terme prösent&, 
elle ne parait que lorsqu'il s'agit d'un terme donnant des 
renseignements compläömentaires pour la däfinition ou l'ordre 


systämatique du mot töte d'article et de ses synonymes. 


Le signe d'&ögalit& indique le terme qui figure comme mot 


töte d'article dans le texte. 


Les guillemets indiquent qu'il n'existe pas de mot frangais 


correspondant exactement & l'allemand; au lieu d'une 
traduction on donne alors un &quivalent. 


Les mots placös entre parenthese peuvent figurer dans la 


traduction mais ils ne sont pas indispensables. 
L'astörisque renvoie & une illustration. 


indique que le mot töte d'article est illuströ par le dessin 


® 2 Ü N N 
bien que la l&gende de celui-ci renvoie dA un autre terme. 


Glossarium Artis. 
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Lexikographische Zeichen und Kürzel 


sic Abb... 


GlA 


Die Tilde ersetzt jeweils nur e i n Wort (Stichwort). 


Der Hinweispfeil steht nicht vor jedem aufgenommenen Begriff 
sondern nur dann, wenn zusätzliche Informationen zur Defi- 
nition oder zur Systematik des Stichwortes und seiner 


Synonyme gegeben werden. 


Das Gleichheitszeichen verweist auf die im Text als Stich- 


wort eingesetzte Benennung. 


Die Anführungszeichen schließen eine definitorische Über- 
setzung ein; es fehlt ein dem deutschen entsprechender 


französischer Terminus. 


Die einer Übersetzung in Klammern beigefügten Worte 


können, müssen aber nicht verwendet werden. 


Der Asteriskus weist auf eine Abbildung hin, 


Hinweis auf eine Abbildung, die das Stichwort veranschaulicht, 


obgleich ihre Bildlegende sich auf einen anderen Terminus 


bezisht. 


Glossarium Artis. 
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Note pröliminaire & ce fascicule 


Les termes techniques relatifs aux voÖtements peuvent Atre classds 
suivant des points de vue assez diff&rents. C'est ainsi, par exemple, 
que P.Portochäst? et d&öjä avant 1lui C.B.Coumbe?) ont distingud 

voltes simples et voltes en cerce qui sont & leur tour r&öparties en 
voütes ä douelle lisse et voltes & douelle nervurde. Par contre, 

AK. Leing>) distingue voltes en berosau, voßtes & p&n&trations et 
coupoles. Dans 1'Enciclopedia taltana‘) la classification est 

&tablie selon la douelle des voltes: cylindrique ou conique, sphörique 
ou en limagon, A.Chastel?) indique quatre formes fondamentales:; voütes 
en berceau, en arc-de-cloitre, d'arötes, sphöriques. Par suite de la 
multiplicit& des systdmes possibles de classification des voütes, 

nous tenons & bien marquer que la solution que nous avons adoptde- 
n'sst qu'une possibilit& parmi d'autres &galement valables. - Il en va 
de möme pour la r&öpartition d'un terme entre les diffärents chapitres. 


Certainement on peut souvent ätre d'opinion diff&rente sur ce point. 


Comme plusieurs termes techniques - particulidrement pour le chapitre 
"Parties et caractäristiques" - figurent ddjä dans le fascicoule 3 
"Arcs et arcades", il est recommandd de se reporter &galement & ce 


fascicule. 


1) 
2) 
3) 
4) 


Dizionario enciclopedico (of. bibliographie) 
Encyclopedia Americana 

Colliers Encyclopedia 

Enciclopedia italiana di scienza, lettere ed arti 


ie r 
iketoize gen&rale des Eglises de France (cf. bibliographie) 
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Vorbemerkung zu diesem Faszikel 


Die Termini technici der Gewölbe können sehr verschieden geordnet werden. 
So bilden beispielsweise ER ERSERRE, und bereits vor ihm C.8.Coumbe?) 
nur die beiden Gruppen einfache Gewölbe und Kompositgewölbe, wobei die 
glatten oder gerippten Gewölbeflächen ein weiteres Unterscheidungsmerk- 
mal darstellen. ArK.Laing>? hingegen gliedert nach Tonnengewölben, 
Burchdringungsgewölben und Kuppeln. In der Enciclopedia kaltena) findet 
man die Abteilungen Gewölbe mit zylindrischer bzw. konischer, mit 


5) 


lich nennt vier Grundformen, nämlich Tonne, Klostergewölbe, Kreuzge- 


sphärischer und mit spiralförmiger Gewölbefläche und A.Chastel schließ- 
wölbe und sphärisches Gewölbe. - Angesichts dieser vielfältigen Möglich- 
keiten seiner systematischen Ordnung der Gewölbe ist es evident, daß die 
im vorliegenden Faszikel gewählte Gliederung nur eine unter mehreren 
anderen gleichwertigen ist. - Ähnliches gilt auch für die Zuweisung des 
einzelnen Terminus zu einem bestimmten Kapitel. Auch hier kann man gewiß 


des öfteren verschiedener Meinung sein. 


Da eine Anzahl von Begriffen, besonders zum Kapitel "Teile und Merkmale", 
bereits im Faszikel 3 des Glossarium Artis "Bogen und Arkaden" behandelt 
wurden, empfiehlt es sich, erforderlichenfalls auch diese Nomenklatur zu 


beachten. 


1) 
2) 


Dizionario enciclopedico (vgl. Bibliographie) 
Encyclopedia Americana 
Colliers Encyclopedia 
N enelalopacis italiana di scienza, lettere ed arti 


store gen&rale des Eglises de France (vgl. Bibliographie) 
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Abb.1 5 N °: 
Gewölbe II GT ED 
voüte RIED 
1 Widerlager contrefort IL ISGETEEZLETEH 
2 ee imposte EST RI 
2 4 x “ 
3 Gewölbeachse . axe de voüte DER 
4 Gewölbelinie trac& de voüte RTOSSTEN ST UNI 
5 Gewölbekappe voütain assis& / WIESE, XS 
auf Kuff NY AR NZ, 
Kreuzkappe quartier GEN a 4 
6 Kehle aräte rentrante EGENS Ba 
7 Gewölbefirst faite d'extrados INH 
8 Rücken extrados DIS 
9 Stichhöhe fläche ON 
10 Randbogen arc d'encadrement A 
11 Gewölbesprengweite portdöe de voüte 


GEWÖLBE UND KUPPELN 
VOUTES ET _COUPDLES 


ee on 3 


Gewölbe*n, auch Wölbung f, präzisierend: echtes -, Keilsteingewölbe n: 


einen Raum überdeckender, gekrümmter Mauerkörper, der, sich selbst 
tragend, mit Wölbsteinen zwischen Widerlagern gespannt ist. Als Gewölbe 
werden neben den echten auch die falschen Gewölbe vom Kraggewölbe bis 
zur Schalenkuppel bezeichnet. Im Normalfall hat das Gewölbe parallel 
verlaufende Widerlager sowie eine horizontale Achse und Scheitellinie; 
zu unterscheiden sind gewölbte Decken (ohne wWölbsteine) und Dächer; 

> zylindrisches Gewölbe, — sphärisches Gewölbe. - Abb.1 (hier als Kreuz- 
gratgewölbe, ici une vote d'arötes) 


voüte f, präzisierend: vrais »; mehrere, einen Raum überdeckende Gewölbe 


voßtement m 
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Abb.2 
Domikalgewölbe 
voüte dämicale 


Abb.3 
Dreiecksgewölbe 
voüte & un quartier 


1. GEWÖLBEFORMEN 
FORMES DES VOUTES- 





Domikalgewölbe*n, Domikal n: hochscheiteliges, meist über quadratischer 


Grundfläche gespanntes Kreuzgewölbe von kuppelartiger Wirkung; oft acht- 


kehlig bzw. mit Diagonal-, Transversal- und Scheitelrippen;. eine Ver- 


bindung von aquitanischer Kuppel und normannischem Gewölbe. 
nannte vierkehlige Spitzkuppel (Dom zu Münster, 


Die soge- 

verschiedene Varianten 

in Westfalen) kann als Sonderform des Domikalgewölbes angesehen werden 
’ 


dessen einzelne Formen Jeweils eigens zu beschreiben Sind, - Abb.2 


voüte dömicale f, auch » bombös; in den Formen des Anjou » angevine 
are | 
Einige in der Fachliteratur eingeführte bzw. 


wurden daher in unssrer Nomenklat 
förmiges Kreuzgewölbe (Dehio), 
klostergeuwölbe (Frankl), 
(Kömstedt), Domikal mit v 
Domikalgewölbe (Kömstedt) 
klostergewölbe (Frankl). 


E diskutierte Begriffe 

ur nicht aufgenommen, z.B. kuppel- 
kreuzgewölbtes Domikal (Kömstedt), Kreuz- 
Melonengewölbe (Haslinghuis), Zwickeldomikal 
ertieften Kreuzlinien (Geisberg), gratiges 

‚„ kuppliges Kreuzgewölbe (Glück), Rippen- 
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voßte & liernes et tiercerons voßte en &öventails 
Dreiecksgewölbe*n: Gewölbe, das aus einer oder mehreren aneinander- 
gereihten Gewölbekappen besteht, deren Basis und Spitze wechselnd auf 

den beiden Widerlagsmauern bzw. den Kämpfern ruhen; häufig bei Chorumgängen 
verwendet; zu unterscheiden vom Dreiecksgewölbe = Kegelgewölbe. - Abb.3 
voüte dä un quartier f 

Dreistrahlgewölbe*n, Rippendreistrahlgewölbe n: Gewölbe, in dem der 

> Dreistrahl verwendet wird; - von einigen Autoren auch als Bezeichnung 

für das dreikappige Rippengewölbe gebraucht; — Sterngewölbe, > Flecht- 
rippengewölbe, — Springgewölbe. - Abb.4 


voÖßte & liernes et (ä) tiercerons f 


Fächergewölbs*n, Palmengewölbe n, Strahlengewölbe n, auch Baldachin- 
gewölbe n, Palmettengewölbe n, stehendes Trichtergewölbe n: aus > Fächern 


und > Halbfächern gebildetes Gewölbe; > hängendes Trichtergewölbe = Hänge- 
gewölbe, — umgekehrtes Trichtergewölbe = Kegelgewölbe. - Abb.5 


voßte en &ventails f, auch - en calice 
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Abb.6 
j Abb.7 
ale Gewölbe achtkappiges | 
" : . 
oüte octopartite unregelmäßiges Gewölbe op 
voüßte octopartite irrägulidre es une 
| voüte plate 


Gewölbe*, achtkappiges n, achtteiliges »: im allgemeinen auf rechteckigem 
Grundriß errichtetes Kreuzgewölbe mit acht, meist regelmäßigen Gewölbe- 
kappen. - Abb.6 


noch dreikappiges Gewölbe 
Rippengewölbe, dreikappiges n; - von einigen Autoren als - Drei- 


volte ootopartite f, „ 4 huit quartiers strahlgewölbe bezeichnet. 
I x » ® 
BauBibe, Beheraeeeeen | voüte nervur&e & trois quartiers f 


voÖßte & huit: quartiers rayonnants f | Gewölbe, elliptisches n, auch Ellipsengewölbe n: Gewölbe über elliptischer 


Grundfläche; - bei einigen Autoren ist die Gewölbelinie gemeint; vgl. 





Gewölbe*, achtkappiges unregelmäßiges n - 7 i u 1 u 
Abb. | 
ae: ur hierzu das Kesselgewölbe; elliptische Kuppel. 
voßte octopartite irröqgulidre f, auch = octopartite & rands_ et | üt d lan 1lipti 2 f 
YyolutLe octopartite irreqguliere „ octopartite 3 grands et voüte 8 a ellipti 





ä petits quartiers alternds« 


Gewölbe*, flaches n, auch scheitrechtes »: eine ebene, von Keilsteinen 


a 2 


Gewölbe, dreikappiges n | 
vater role auarttäare | getragene Decke; - scheitrechter Bogen (GlA, Faszikel 3), > flacher 
Gewölbeverband. - Abb.8 


G 9 ö 1 i . L 2 . 
ratgewölbe, dreikappiges n ) voßte plate f, plafond appareill& m, plafond clave m; als Steinplatten- 
voüte ä arätes & trois quartiers f | decke »_ plate dallde 
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| 
| 
Abb.10 
gebustes Gewölbe 
Abb.o volte bomböe 
ee fünfkappiges Gewölbe | 
voüte ä cing quartiers rayonn g 
= ayonnants Gewölbe*, geschlossenes n: Gewölbe, dessen Leibung allseitig und ohne 


Unterbrechung bis auf die Widsrlagsmauern herabreicht; das zu er- 
wartende Bogenfeld ist durch Stirn- und Schildmauern geschlossen; 


z.B. das Klostergewölbe; > offenss Gewölbe, — halboffenes Gewölbe. 


Gewölbe*, Fünfkappiges N = Abb.9 
voÖte dä cing quartiers f 





Gewölbe*, gebustes n: Gewölbe mit sphärisch überhöhten Gewölbekappen; \ =D RBB 
> gebustes Kreuzgewölbe, - Busung, - Stich. - Abb.1D voßte (dä retombäses) sans baies f, »_en tunnel 
voßte bombös f, » & qauartiers bomb£ n 2 x : 
ee ‚ 22 quarbiers bombBs, auch » surhaussäs, > & quartiers Gewölbe, gestaelztes n, auch gefußtes -, Üüberhobenes -, veraltet gebürste- 
8 me Eee 
tes »: Gewölbe mit kurzer Weiterführung der Vertikalen zwischen Kämpfer- 


Gewölbe, gedrücktes n: Gewölbe, dessen Gewölbelinie flacher en gesims und Beginn der Gewölbekrümmung; zu unterscheiden vom überhöhten 


als diejenige der Grundform; - bei einigen Autoren Gewölbe, dessen Gewölbe und dem Gewölbe mit Stich. 


Stichhöhe kürzer als die halbe Gewölbesprengueite ist; - überhähtes salte, surslayee f 


Gewölbe. Gewölbe*, halboffenes n: Gewölbe, das teils offene, teils geschlossene 
Bogenfelder besitzt, wie z.B. eine Tonne, die auf zwei geschlossenen 
Gewölb = Widerlagsmauern ruht und offene Stirnbogen hat; — geschlossenes Gewölbe, 
zewölbse, gekapptes n: Gewölbe mit abgeflachten Gewölbehaupt. | s offenes Leubtihe sic AbbsAb 
voßte tronqude f : i 

| volte & baies axiales f 


voßte surbaissde f, » d&öprim&e 
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Abb.11 
konisches Gewölbe 
volßte en canonnidre 


non. o 


Abb.12 
konoidisches Gewölbe 
voßte conoide 





Gewölbe*, konisches n, auch Trompetengewölbe n, liegendes Kegelgewölbe n: 





Gewölbe mit konvergierend (bzw. divergierend) verlaufenden Widerlagern 
und fallender Scheitellinie; zu unterscheiden vom konoidischen Gewölbe 
und dem Gewölbe mit steigendem Rücken. - Abb.11 (hier als konische 
Rundtonne, ici un bercsau en canonnidre plein-cintre) 


volte en canonnidre f, » conique 


Rundtonne*, konische f - sic Abb.l1 


voßte_f en) bercesau en canonnidre plein-cintre m 





Spitztonne, konische f 
vote f en) bercsau en canonnidre brisd m 


Gewölbe*, konmoidisches n; Gewölbe mit konvergierend (bzw. divergierend) 
verlaufenden Widerlagern und horizontaler Scheitellinie; zu unter- 
scheiden vom konischen Gewölbe. - Abb.12 (hier als konoidische Rund- 
tonne, ici un berosau plein-cintre cono‘de) 


voßte conoide f 
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Abb.13 und 14 Abb.14 
sechskappiges Gewölbe 
volßte sexpartite 


Gewölbe*, offenes n: Gewölbe, dessen Leibung allseits durch Bogen 


geöffnet ist, z.B. das Kreuzgewölbe und die Hängekuppel; — geschlos- 


senes Gewölbe, > halboffenes Gewölbe. - sic Abb.29 


voßte & baies f, »_perc&e de baies 


Gewölbe*, sechskappiges n, sechsteiliges »: Kreuzgewölbe mit sechs 


Gewölbekappen, im allgemeinen auf rechteckigem Grundriß mit zwei längs- 
und vier quergestellten Kappen; das sechskappige Gewölbe ist meist mit 
der Bildung von Doppeljochen und dem Auftreten des Stützenwschsels ver- 


bunden. - Abb.13 und 14 
voüte sexpartite f, »_ ä six quartiers 
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Abb.15 
normannisches Gewölbe 
voüte normande 


noch sechskappiges Gewölbe 


Gewölbe*, normannisches n, auch unechtes sechskappiges: =»: eine 


Sonderform des sechsteiligen Gewölbes, bei der anstelle der 
Transversalrippe oder eines zusätzlichen Gurtbogens ein kleiner 
gerippter Schwibbogen das Joch teilt; z.B. in der Kirche zu 
Berniöres/Calvados. - Abb.15 


voüte normande f,» pseudo-sexpartite, » sexpartite sur ogives- 
-diaphragmes 


Schwibbogen, gerippter m; - Schwibbogenrippe. 


arc-diaphragme nervurd m 
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Abb.16 
sphärisches Gewölbe 
voßte sphörique 


Gewölbe*, sphärisches n: Gewölbe, dessen Form aus einer reinen Kugel- 
zewölbe”, Spnarıschnes 


fläche (Kugelsegment, Kugelsektor) abgeleitet werden kann, z.B. der Helm 
und die Kalotte. Die Wölbflächen sind Kugelflächen (auch Flächen eines 

Rotationsellipsoids), die man sich durch Drehen einer ebenen, regelmäßig 
gebildeten krummen Linie um eine feste Achse entstanden denken kann. Im 
Unterschied zu den zylindrischen Gewölben lassen sich sphärische Gewölbe 
nicht einschalen, sondern werden freihändig über Lehrbogen gemauert, Im 
Barock entstehen Gewölbe mit sphärischen Flächen und sphärischen Gurt- 


bogenpaaren; z.B. in der Klosterkirche Banz/Franken. - Abb.16; sic Abb.27 


voßte sph&rique f 


Gewölbe, überhöhtes n, auch erhöhtes »: Gewölbe, dessen Stichhöhe größer 
ist als es seiner Norm entspricht; zu unterscheiden vom gestelzten Gewölbe; 
> gedrücktes Gewölbe, 


voßte surhaussde f 
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Abb.17 Abb.18 


verzogenes Gewölbe 
voßte tournante 


Gewölbe mit steigendem Rücken 
voßte ä ligne sommitale inclinde 
Gewölbe*, verzogenes n: Gewölbe über trapezförmiger Grundfläche; z.B. 
über Chorumgängen. - Abb.17 (hier als verzogenes Kreuzgewölbe, ici 
une voüte d'arätes tournante) 


voßte tournante f 


 Gewölbe*, zylindrisches n: Gewölbe, dessen Form aus dem Zylinder abge- 


leitet werden kann, z.B. das Tonnen- und das Kreuzgswölbe. Die Wölb- 
flächen sind Zylinderflächen, die man sich durch Fortbewegen einer 


ebenen, regelmäßig gebildeten krummen Linie an einer geraden oder ge- 


krümmten Achse entstanden denken kann. Im Unterschied zu den sphärischen 


Gewölben werden die zylindrischen Gewölbe eingeschalt. - sic Abb.46 


volte cylindrique f, auch (r en) berceau m 
Gewölbe mit steigendem Rücken*n: Gewölbe mit parallelen horizontalen 


Widerlagern und steigender Scheitellinie; - steigendes Gewölbe, 
> konisches Gewölbe. - Abb.18 


voßte dä ligne sommitale inclinde f 


IhAhÄLIN HAN IRRE ma mRNA 
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Abb.19 
Gewölbe mit Stich 
voüte d sommet surhaussd 


Gewölbe mit Stich*n: Gewölbe, dessen Scheitel durch einen — Stich über- 


höht ist. - Abb.19 


voßte & sommet surhauss& f 


Gratgewölbe n: mit Graten versehenes Gewölbe, wie das Kreuzgrat- und 

das Zellengewölbe. 

voßte & ardtes f; im Französischen werden besonders folgende Gratgawölbe 
imisrächleden s das > Kreuzgratgewölbe » d'ardtes; das Gewölbe mit 
doppelten Graten und zwischen ihnen liegendem Gewölbefeld (in der Art des 
Dreistrahlsterns) =» ä ardtes doubles; das Gewölbe mit drei vom Kämpfer 
fächerartig ausgehenden Graten und zwei dazwischen liegenden Gewölbe- 


feldern (in der Art des einfachen Flechtrippensterns) „ ä arötes triples 


Vgl. Architecture. M&öthode et vocabulaire, Sp.136 








Abb.20 
Gurtgewölbe 
voüte sur doubleaux 
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Abb.21 
Hängegewölbe 
voüöte pendante 





Abb.22 
Horngewölbe 
voüte rampante 


Gurtgewölbe*n, Gurtbogengewölbe n: durch Gurtbogen in Joche geglieder- 


tes Gewölbe, meist ein Tonnen- oder ein Kreuzgewölbe; im Barock auch 
mit doppelt gekrümmten Gurtbogen versehen, wie in der Klosterkirche 
Banz/Franken; zu unterscheiden vom Gurtengewölbe; — gegliederte Tonne. 
- Abb.20 


'voßte sur doubleaux f 


Hängegewölbe*n, hängendes Trichtergewölbe n, hängendes Gewölbe n: 


dem Fächergewölbe ähnliches Gewölbe, dessen Fächer jedoch nicht auf 
Pfeilern ruhen sondern - an tragenden Quergurten verankert - von der 


Decke herabhängen; — hängender Trichter, — Abhängling. - Abb.21 
vote pendants f, auch » & retombäes pendantes, » ä olefs pendantes 


Horngewölbe*n, Dohsenhorngewölbe n, einhüftiges Gewölbe n: Gewölbe 


mit verschieden hohen Widerlagern; - steigendes Gewölbe, — Halbtonne, 
> ansteigender Bogen (GlA, Faszikel 3). - Abb.22 


voöte rampants f, » en corne-de-boeuf 
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Abb.23 
Preußische Kappe 
volßtain tres surbaissd 


1 zwischen Gurtbogen 
entre arcs-doubleaux 


2 zwischen Stahlträgern 
entre poutres en acier 








Kappe*, Preußische f, auch Preußisches Tonnen ewölbe n, Preußisches 
Kappengewölbe n: eine oder mehrere zwischen Trägern (Balken, Gurtbogen 
oder Stahlträgern) gespannte Gewölbekappen in Form einer Flachtonne 
von sehr geringer Stichhöhe (1/6 - 1/12 der Gewölbesprengweite); zu 


unterscheiden von der Böhmischen Kappe. - Abb.23 
volßtain trds surbaiss& m, (voüte f en) bercsau trös aplati m 


Kappengewölbe n: Gewölbe, das aus einem oder mehreren Teilstücken von 
einfachen, gesetzmäßig gebildeten Wölbflächen besteht; zu unterscheiden 
vom Kappengewölbe = Stichkappengewölbe und = Klostergewölbe; > Kreuz- 


kappe, > Klosterkappe, — Preußische Kappe, — Böhmische Kappe. 


voüte & voltain(s) aplati(s) f 


Kesselgewölbe n: über runder Grundfläche errichtetes Gewölbe mit einer 


Gewölbelinie in Form einer flachen Halbellipse; - von einigen Autoren 


auch als elliptisches Gewölbe bezeichnet. 


(voüte_f_en) calotte surbaissds f 
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) Abb. 27 Abb.28 
\ Helm Klosterkappe 
BEN ie: | voßte en arc-de-cloitre volte en aro-de-cloitre 
eis Abb.26 | surhaussde surbaissöe 
2 g R Klostergewölbe (Analyse) offenes Klostergewölbe | 
voßte en arc-de-cloltre volte en arc-de-cloitre voüte en arc-de- cloitre noch Klostergewölbe 
(analyse) perc&e de baies 


Helm*m, Klosterkuppel f, Walmkuppel f, auch Helmkuppel f, Hauben- 


kuppel f: überhöhtes Klostergewölbe über polygonaler Grundfläche; 


> Vieleckkuppel. - Abb. 27 


vote en arc-de-cloitre surhaussdöe (sur plan polygonal f 


Klostergewölbe*n, Walmgewölbe n, Haubengewölbe n, auch abgewalmtes 
Gewölbe n, Kappengewälbe n (österr.): Gewölbe, das von mehreren 





— Gewölbewangen (hier: dreieckigen Ausschnitten aus einer Zylinder- 


fläche mit oeradlinigem Ansatz sowie Kehlen an Leibung und Scheitel- Klostergewölbe, achtteiliges n 
punkt) gebildet wird. Theoretisch ist das Klostergewölbe das Ergebnis | voüte en arc-de-cloitre & huit voütains f 
der Durchdringung gleich hoher Tonnen, deren Gewölb | 
bleibt : Mi ; SMELDETUN SEN ALFEN Klosterkappe*f: gedrücktes Klostergewölbe; > Kappengewölbe. - Abb. 28 
ei (Abb.25). Die Grundfläche des Klostergewölbes kann quadratisch N ie Ay 3 
? voüßte en arc-de-cloitre surbaissee f 


rechteckig, dreieckig oder polygonal sein. Das: Klostergewölbe kann 
geschlossen (Abb.24) oder offen (Abb.26) sein; alle Umfassungsmauern 


des geschlossenen Klostergewölbes sind Widerlager. Die Norm ist das 


Kompositgewölbe*n: Gewölbe, dessen Form durch verschieden gebildete, sich 


durchdringende oder ansinandergefügte Gewölbe bestimmt ist; im Gegensatz 


vierteilige Klostergewölbe, andere Erscheinungsformen sind zu präzi- | zum einfachen Gewölbe; > Durchdringungsgewölbe, > Doppelgewölbe, > Byzan- 


sieren; > Muldengewölbe, — Spiegelgewölbe. - Abb.24 - 26 | tinische Kuppel. - sic Abb.92 
A 
voßte en arc-de-cloıtre f | voßte en cerce f, »_composite 
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Abb.29 Abb. 30 
Kreuzgewölbe Kreuzgewölbe (Analyse) 
volte d'arätes volte d'aräötes (analyse) 


Kreuzgewölbe*n: Oberbegriff für Gewölbe, die von mehreren > Gewölbe- 
kappen gebildet werden, z.B. das Kreuzgratgewölbe und das Kreuzrippen- 
'gewölbe. Theoretisch ist das Kreuzgewölbe das Ergebnis der Durch- 
dringung gleich hoher Tonnen (Abb.30). Die Norm ist das vierkappige 
Kreuzgewölbe, daher sind das dreikappige, sechskappige, verzogene 

usw. Kreuzgewölbe zu präzisieren. - Abb.29 und 30 

Da es im Französischen keinen Terminus für den Oberbegriff Kreuzgewölbe 
gibt ‚ist jeweils zu präzisieren: 

> Kreuz(grat)gewölbe voßte d'arädtes f; > Kreuz(rippen)gewölbe volte 


d'ogives f 


1 . 2 
Iyal. Architecture. Möthode et vocabulaire, 5p.135 
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Abb.31 Abb.32 
ausgeschiedenes Kreuzgewölbe 
voüte d'ardötes ä doubleaux 


durchgehendes Kreuzgewölbe 
voüßte d'aräötes continue 


noch Kreuzgewölbe 


Kreuzgewölbe*, ausgeschiedenes n: von Gurt- und Scheidbogen begrenztes 
Kreuzgewölbe. - Abb.31l 


voüte d'ardtes (ou: d'ogives) 3 doubleaux f, » d'arötes (ou: d'ogives) 


fractionnöe, 


Kreuzgewölbe*, durchgehendes n: fortlaufendes Kreuzgswölbe ohne 
trennende Gurtbogen. - Abb.32 


voüte d'ardtes (ou: d'ogives) continue f 


Kreuzgewölbe*, einfaches n: Gewölbe, das bei der Durchdringung zweier 
senkrecht aufeinander treffender, gleich hoher und weiter Rundtonnen 


entsteht. - sic Abb.29 


voüte d'ardtes (ou: d'ogives) normale f, » d'arötes (ou: d'ogives 


simple 
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A LEN, 
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e Aessesss D 
Abb.33 ) 
Kreuzgewölbe 
voüte d'aräötes 
d [3 SENSE 5», 





noch Kreuzgswülbe 


Kreuzgewölbe*, gebustes n: sphärisch überhöhtes Kreuzgewölbs; die 
Form, in der das — gebuste Gewölbe zumeist auftritt. — sic Abb.10 


voüte d'arätes (ou: d'oaives) bombäe f, » d'ardtes (ou: d'ogives 


ä quartiers bomb&s 

Kreuzgewölbe*, gotisches n: Kreuzgewölbe mit spitzbogigen Randbogen, 
vielfach auch mit Stich und Busung; > Klosterkappe. - Abb.34 und 
Abb.330 und 33d 


voüte d'ogives (ou: d'ardtes) gothique f, » gothique ä arcs 


d'encadrement brisös 





Kreuzgewölbe*, romanisches n: Kreuzgewölbe mit halbkreisföürmigen 
Rand- und Kreuzbogen; dem höheren Diagonalbogen entspricht dis An- 
hebung des Gewölbescheitels durch einen Stich und die Ausbildung 


sphärischer Wölbflächen. - Abb.33b 


Ä 
voüte d'ardötes romane f, » romane ä arcs d'encadrement en plein-cintre 


en Frankl, S.6 
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Abb.34 Abb.35 
gotisches Kreuzgewölbe Kreuzgratgewölbe 
voüte d'ogives gothique voüte d'arödtes 


noch Kreuzgewölbe 


Kreuzgewölbe*, römisches n: Kreuzgewölbe mit gleich hohen Rand- und 
Kreuzbogen und waagrechter Scheitellinie; über quadratischer Grund- 
fläche sind alle Randbogen Halbkreise, die Kreuzbogen Ellipsen;z z.B. 
in der Maxentiusbasilika in Rom, Abb.33a 


volte d'aräötes romains f 


Kreuzgratgewölbe*ns — Kreuzgewölbe, dessen Kappen in Graten zusammen- 
stoßen. Theoretisch ist das Kreuzgratgewölbe das Ergebnis der Durch- 
dringung gleich hoher Tonnen, deren Scheitellinien ganz erhalten bleiben 
(Abb.30). Die Norm ist das vierkappige Kreuzgratgewölbe, andere Er- 
scheinungsformen sind zu präzisieren. - Abb.35 


volte d'arötes f 
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Abb. 36 
gotische Kreuzkappe 
voßte d'arä&tes gothique surbaissde 


Abb.37 
Kreuzrippengewölbe 
voüte d'ogives 


Kreuzkapps f, Kreuzkappengewölbe n: gedrücktes Kreuzgewölbe; gelegent- 
lich mit Stich, Busung und Stichkappen versehen; zu unterscheiden von 


der Kreuzkappe als einer der Gewölbekappen des Kreuzgewölbes; > Kappen- 
gewölbe. 


voüte d'ardtes (ou: d'ogives) surbaissde f 


Kreuzkappe*, gotische f - Abb.36 


voüte d'ardtes (ou: d'ogives) gothique surbaissäs f 


Kreuzkappe, romanische f 
voüte d'arötes romane surbaissöe f 


Kreuzrippengewölbe*n, auch Diagonalrippengewäölbe n: > Kreuzgewölbe mit 


Gratrippen; zu unterscheiden vom Diagonalrippengewölbe als Ziergewölbe. 
- Abb.37 


voüte d'ogives f, auch » sur croisäöe d'ogives 
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Abb.38 
Muldengewölbe 
voßte en cuvette 


noch Kreuzrippengewölbe 


Kreuzrippengewölbe auf Schwibbogen n; z.B. in der Kirche von 


Louviers/Eure. 


volte sur ogives-diaphragnes f 


Muldengewölbe*#n: über rechteckigem Grundriß gespannte Spitztonne, 
die von den zwei Schmalseiten her von je einer rund- oder spitz- 


bogigen > Wange angeschnitten wird. - Abb.38 


A . 
voüßte en cuvette f, » en auge, auch » en arc-de-cloıtre rectanqgulaire 


Muldengewölbe, spitzbogiges n 


volte en cuvette brisde f 
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Abb.39 
Muschelgewölbe 
voüßte en coquille 


Muschelgswölbe*n: der Konche ähnliches Gewölbe, bei dem jedoch der 
wölbverband nicht ringförmig sondern radial, von der Mitte des Gewölbe: 
Fußes ausgehend, angelegt ist; — radial steigender Gewölbeverband. 

ke Abb.39 


‚voöte en coquille f, » & joints continus, auch conque f 


Pendentifgewölbe n: von — Pendentifs getragenes Gewölbe, das im Ver- 
gleich zur Pendentifkuppel stark gedrückt erscheint, 


voßte en pendentifs f 


Ringgewölbe*n, auch ringförmiges Gewölbe n: Gewölbe, dessen Scheitel- 
linie ein Kreissegment oder einen vollen Kreis beschreibt, z.B, an 
Ringarkaden (GlA, Faszikel 3) und Chorumgängen; vielfach eine Ringtonns; 
> Schneckengewölbe. - sic Abb.51 und Abb.40 


voßte tournante f, auch =» annulaire 
YogLe TOuUrnants „annulalrte 





map nBmIN eurer * 


a 
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Abb.40 1) 
Schneckengewölbe 
berceau hdlicoıdal 


Rippengewölbe*n: von Rippen getragenes Gewölbe; im weiteren Sinne 
jedes berippte Gewölbe; > Kreuzrippengewölbe, > Zierrippengewölbe, 
> tragende Rippe, — Zierrippe. - sic Abb.37 


voßte & nervures f, » nervurde 


Schneckengewölbe*n, Spiralgewölbe n: spiralförmig steigendes Ring- 
gewölbe mit — Spindel oder > Hohlspindel (G1A, Faszikel 5); meist 


als Träger einer Treppe oder Rampe. - Abb.40 


(volte f en) berceau hölicoidal m, (»_en) berceau rampant en vis m 


Spindelgewölbe n: Schneckengewölbe mit Spindel; — Ringtonne mit 
Spindel. 


(voüte f en) bercsau hölicoidal tournant sur le noyau m 


Yach Körner, Abb.29 
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Abb.4l und 42 Abb.42 
- R . Abb.43 
Spiegelgewölbe Springgewölbe 
voüte & fond plat voltes & tiercerons 
alternants 


Spiegelgewölbe*n: Gewölbe, das aus mehreren trapezförmigen AUBeSBRIEES“ 
aus einer Zylinderfläche und einem ebenen Mittelstück gebildet ist; 

auf rechteckiger Grundfläche gleicht es einem abgeflachtem Mulden- 
gewölbe; es kann jedoch auch auf runder oder vieleckiger Grundfläche 
errichtet sein und einen ovalen, rechteckigen oder polygonalen Spiegel 


besitzen. - Abb.4l und 42 
volte d fond plat f, = en miroir, auch » en arc-de-cloitre döprimöe 


Springgewölbe*n: Gewölbe mit alternierender Anordnung der Schlußsteing; 
z.B. im Sommerrefektorium des Klosters Bebenhausen/Württemberg; > Drei- 
strahlgewölbe. - Abb.43 


voßtes ä tisroerons alternants f pı 





| 
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Abb.44 Abb.45 
Sterngewölbe Stichkappengewölbe 
voüte en dtoile berceau & p&n&trations 


Sterngewölbe*n, auch Sternrippengewölbe n: Gewölbe mit sternförmig 


angeordnstem Rippensystem; oft ein radiales Dreistrahl- oder Rauten- 
gewölbe streng geometrischer Art, manchmal auch ein Schwingrippen- 


gewölbe in vegetabilischen Formen; > Stern. — Abb.44 


voüte (dä nervures) en 5toils f 


Stichkappengswölbe*n, Lünettengewölbe n, auch Kappengewölbe n, ühr- 
gewölbe n, Brillengewölbe n: Gewölbe, in das > Stichkappen einschneiden; 
im engeren Sinne eine Tonne mit quergestellten Stichkappen; — Durch- 


dringungsgewölbe. - Abb.45 


(voßte f_en) berceau ä p&n&trations m, (» en) bercsau ä lunettes m 


42 - GEWÖLBEFORMEN - 


Abb.46 
Tonne 
berceau 


1 Ringschicht 
appareil en assises 
arqu&es 

2 Kuff 
appareil assis& 





Tonne*f, Tonnengewölbe n, auch Kufengewölbe n, Kaffgewölbe n: halbof- 


fenes zylindrisches Gewölbe mit parallelen Widerlagern, ein liegender 
Halb- oder Teilzylinder; die Grundform ist halbkreisförmig mit waage- 
rechter, gerade verlaufender Achse. Da "Tonne" sine Formbenennung ist, 
muß zur Unterscheidung von Tonnenschalen, Guß- und Holztonnen gegebe- 
nenfalls die Bezeichnung Tonnengewölbe verwendet werden. Durch Gurt- 


bogen verstärkt und gegliedert wird die Tonne zum Gurtgewölbe. - Abb.46 


(voöte_f_en) berceau m 


Flachtonne*f, Segmenttonne f, Stichbogentonne f, auch Segment- 
gewölbe n: Tonne mit der Gewölbelinie eines Flachbogens (GIA, 


Faszikel 3); im Unterschied zur — Preußischen Kappe ist sie 
nicht zwischen Trägern eingespannt und hat meist eine größere 
Stichhöhe. - Abb.4a7 


(volte f_ en) berosau aplati m, (» en) bercoeau surbaiss& m 
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Ic? 


Abb.47 Abb.48 Abb .49 
Flachtonne Halbtonne Korbbogentonne 
‚berceau aplati demi-berceau berceau en 


anse-de-panier 


noch Tonne 


Halbtonne*f, sinschenklige Tonne fi: asymmetrische, von einem Viertel- 


kreis gebildete Tonne; - von einigen Autoren auch Viertelstonne ge- 
nannt; zu unterscheiden vom Horngewölbe; > Halbbogen (GlA, Faszikel 3). 
- Abb.48 


(volte f_en) demi-bercsau m, auch (» en) berceau en quart-de-cercle m 


Kettenbogentonne f: Tonne mit der Gewölbelinie eines > Kettenbogens 
(G1A, Faszikel 3). 


(voßte f_ en) berceau en chainette m 


Korbbogentonne*f, Korbgewölbe n, Korbhenkelgewölbe ns: Tonne mit der 
Gewölbelinie eines > Korbbogens (GlA, Faszikel 3). - Abb.49 


(volte f en) berceau en anse-de-panier m 
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Abb .50 Abb .51 
Parabeltonne Ringtonne 
berceau parabolique berceau tournant 


noch Tonne 
Parabeitonnse*f; Tonne mit der Gewölbelinie einer Parabel; z.B. 
im Palast von Ktesiphon/Jrak. - Abb.5D 


(voüßte _f en) bercsau parabolique m 


Ringtonne*f, auch ringförmige Tonne f: Tonne, deren Scheitellinie 
ein Kreissegment oder einen vollen Kreis beschreibt; z.B. das Reduit 


Tilly in Ingolstadt/Bayern; > Ringgewölbe. - Abb.51 


(volte_f_en) berceau tournant m 


Ringtonne mit Spindel f; > Spindelgewölbe. 
(voßte f_ en) berosau tournant sur le noyau m 


Rundtonne*f, Rundbogentonne f, veraltet Halbkreisgewölbs n: Tonne 
mit halbkreisförmiger Gewölbelinis. - sic Abb.46 


(volte _f_en) berceau plein-cintre m 
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Abb .52 
Spitztonne 
berceau brisöd 


noch Tonne 


Spitztonne*f, Spitzbogentonne f: Tonne mit der Gewölbelinis eines 
Spitzbogens. - Abb.52 


(voßte_f en) berceau bris& m, (= en) berceau (en) tiers-point m 


Tonne*, durchgehende f: Tonne, die nicht durch Gurtbogen gegliedert 
ist, die also eine durchlaufende Wölbung besitzt; im Gegensatz zur 
gegliederten Tonne. - sic Abb.46 


(voüte_f en) berceau continu m; präzisierend z.B.: eine über drei 


Joche gehende Tonne (» en) berceau continu sur trois travdes 


Tonne*, gegliederte f: von Gurtbogen quergeteilte Tonne, im Gegen- 


satz zur durchgehenden Tonne; — Gurtgewölbe, — Tonnenjoch. - sic Abb.20 


(voßte f_en) bercsau fractionns m 
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Abb.53 
Zellengswölbe 
voßte & alv&oles 


noch Tonne 


Tudorbogentonne f: Tonne mit der Gewölbelinie eines > Tudorbogens 


(G1IA, Faszikel 3); das englische thres-centred barrel vault. 


(voüte_f_en) berceau Tudor m 


Trompengewölbe n: von — Trompen getragenes Gewölbe; z.B. ein mehr- 
seitiges Klostergewölbe wie in St. Hilaire zu Poitiers; > Trompen- 


kuppel. 
voßte_ sur trompes f 


Zellengewölbe*n, Faltengewölbe n, auch Tütengewölbe n, Mützengewölbe n 


prismatoides Gratgewölbe aus übereck gestellten und verputzten Ziegeln 
dis in verschiedenen Mustern, z.B. in Sternformen, angeordnet sind; 
z.B. in der Burg Perustein/Mähren. - Abb.53 


voßte & alv&oles f 
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Abb .54 Abb .55 

Diagonalrippengewölbe Flechtrippengewölbe 

voüte ä nervures diagonales voüte ä liernes et 
tiercerons doublös 


2. ZIERGEWÖLBE 


VOUTES_A TRACE DECORATIF 


Ziergewölbe n: Gewölbe von vorwiegend dekorativer Form; — Zierrippen- 
gewölbe. 


voßte ä tracd d&coratif f, » & projection däcorative 


Diagonalrippengewölbe*n: Ziergewölbe mit diagonal zur Längsachse des 
Gebäudes verlaufenden Rippen; — Diagonalrippe, > Kreuzrippengewölbe. 


- Abb.54 
voüte & nervures diagonales f 


Flechtrippengewölbe*ns mit > Flechtrippen versehenes Kreuzrippengewölbe; 


> Flechtrippenstern. - Abb.55 


volßte (d'ogives) dä liernes et (dä) tiercerons doubläs f 
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Abb.56 Abb.57 Abb .58 
Kassettengewölbe Knickrippengewölbe Maschengewölbe 
voßte ä caissons voüte ä nervures brisäes volte ä mailles 








Gewölbe, figquriertes n: Gewölbe, dessen reiches Rippensystem in einer 
Folge verschiedener geometrischer oder auch pflanzlicher Muster ange- 


ordnet ist; > Netzgewölbe, — Maßwerkgewölbe, — Schwingrippengewölbe. 


voßts dä nervures multiples f, » nervures en tracd döcoratif 


Kassettengewölbe*n: von Kassetten gegliedertes Gewölbe; — Kassetten- 
kuppel. - Abb.56 


volüte ä caissons f 


Knickrippengewölbe*n: mit > Knickrippen versehenes Gewölbe; es werden 
z.B. die Gratrippen im Kreuzrippengewölbe durch Knickrippen ersetzt 
oder überlagert. - Abb.57 


voßte dä nervures brisdes f 
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Abb.59 Abb.60 Abb.61 

Maßwerkgewölbe Netzgewölbe Parallelrippengewölbe 
voßte en trac& de voüte r&öticulde voüte ä nervures 
Teseau paralldles 


Maschengewölbe*n, Maschennetzgewölbe n; engmaschiges Netzgewölbe mit 


dreieckigen, quadratischen oder rautenfäörmigen Gewölbefachen; — Masche, 


> Netzgewölbe. - Abb.58 
voüte 3 mailles (r&gqgulidres) f, » en treillis röqulier 


Maßwerkgewölbe*n: in Maßwerkformen gebildetes Netzgewölbe; > Maßwerk- 
rippe. - Abb.59 


voßte (d& nervures) en tracd de r&öseau f. 


Netzgewölbe*#n: Gewölbe, das von zahlreichen Rippen netzartig überzogen 
ist; > Maschengewölbe, — Rautengewölbe, > Sternnetzgewölbe, > Schwing- 
rippengewölbe. - Abb.60 


voüte röticulöe f, » en treillis 


Parallelrippengewölbes*n: Gewölbe mit paarweise gleichlaufenden Rippen; 
> Parallelrippe. - Abb.61 


voüte ä nervures paralleles f 
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Abb.62 Abb.63 

Rautengewölbe Scheitelrippengewölbe 
volßte en treillis voßte ä grande lierne 
losang& 





Abb.64 
Schleifensterngewölbe 
voßte en &toiles 
curvilignes 


Radialrippengswölbe*n: Gewölbe mit radial von einem Zentrum ausgehenden 


Rippen; z.B. in der Pfarrkirche von Fontaines-en-Sologne (Loir-et-Cher); 


> Radialrippe. - sic Abb.137 


voüte ä nervures rayonnantes f, » d'ogives d quartiers rayonnants 


‘ Rautengewölbe*n, Rautennetzgewölbe n: Netzgewölbe mit rhombenförmigen 


voüte en treillis losang& f, = & rösilles losang&es 


Scheitelrippengewölbe*n: Gewölbe mit durchlaufender — Scheitelrippe. 


- Abb.63 


voßte ä grande lierns (continue 


» ä nervure sommitale (continue) 


A,ın . 
f, » ä& nervure faitiedre (continue), 


Schlsifensterngewölbe*#n: aus > Schwingrippen gebildstes Sterngewölbe. 


- Abb.64 
voßte en Btoiles curvilignes f 
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Abb.65 
Schwingrippengewölbe 
voßte & nervures 


 curvilignes 
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Abb.66 
Stalaktitengewölbe 
voßte ä& stalactites 
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Abb.67 
Sternnetzgewölbe 
voßte röticul&e en 
etoiles 


Schwingrippengewölbe*n, auch Bogenrippengswölbe n: Netzgewölbe mit 


> Schwingrippen und gegebenenfalls auch > Schlingrippen; z.B. im 


Wladislawsaal der Prager Burg. - Einige Autoren unterscheiden hiervon 


noch das Schlingrippengewölbe, d.h. ein Gewölbe mit ineinander ver- 


flochtenen Schwingrippen; > Zweischichtengewölbe, — gewundene Reihung. 


- Abb.65 


voüte & nervures curvilignes f 
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Stalaktitengewölbe*n, auch Mugarnasgewölbe n: mit Nachbildungen von Tropf- 
steinen dekoriertes Gewölbe; z. B. in der Alhambra zu Granada; — Stalaktit. 


Abb. 66 


voüte & stalactites f 


Sternnetzgewölbe*n: 
- Abb. 67 


Netzgewölbe, 


das in seinem Muster - Sterne zeigt. 


voüte r&öticul&e en dtoiles f, »_en treillis & ötoiles 
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-3, GEWÖLBEARTEN) 


TYPES DES VOUTES 
Ziersterngewölbe n: Sterngewölbe ohne tragendes Rippenuwerk; AZER 2ER ALTES 


> Zierrippe. 
Re , ; Doppelgewölbe*n: aus zwei selbständig gemauerten Wölbschalen bestehendes 
voüte en &toiles däcoratives f 
Gewölbe, meist eine — zweischalige Kuppel; teilweise auch als Bezeichnung 


für ein Kompositgewölbe gebraucht. - sic Abb.102 


.‚Zierrippengeuwölbe n: Gewölbe ohne tragendes Rippenwerk; > Zier- 
voßte double f, » doubl&e, deux voltes superposdes f pl 





gewölbe, > Zierrippe. 


voüte dä nervures däcoratives f | 
Durchdringungsgewölbe*n: Gewölbe, das entsteht, wenn zwei oder mehrere 


Gewölbe sich kreuzen oder ineinander übergehen und dabei eine neue Form 





Zweischichtengewölbe n: figuriertes Gewölbe mit schwebenden Rippen, 
ausbilden, z.B. das Kreuzgewölbe; im Gegensatz zum einfachen Gewölbe; 


DRAN 


die gewissermaßen in einer zweiten Schicht die an der Leibung an- 
> Kompositgewölbe, > Durchdringung. - sic Abb.45 


volßtes & pönätrations f pl 
1) 





liegenden Rippen überlagern; zu unterscheiden vom mehrschichtigen 


Gewölbe; — Schwingrippengewölbe. 


TINO AND IE 


voüte & nervures (adossäöes et) pendante 4 ; 
Dear Benennungen nach Verwendungszweck, Lage im Bau, Konstruktionsart und 


Material. 
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i 
Abb.68 _ | 
Fundamentgewölbe _ Abb.69 . 
Gegengswölbe 


voüßte de soubassenment : 
berceau rTenverse 


Gegengewölbe*n, Erdgewölbe n, umgekehrtes Gewölbe n, verkehrtes Gewölbe ns 


Entlastungsgewölbe n: Nebengewölbe, das einem anderen Gewölbe - meist 
meist tonnenförmiges Fundamentgewölbe mit nach unten gerichteter Wölbung; 


dem Hauptgewölbe - Lasten abnimmt; > Verstärkungsgewölbe. 


voüte_de decharge f eine Konstruktion, die bei nicht sehr tragfähigem Untergrund verwendet 


wird, um etwa bei hohem Grundwasserstand ein Hochtreiben der Kellersohle 


Flüstergewölbe n, Klanggewölbe n, Schallgewölbe n, auch Sprachgewölbe n, 
Echogewölbe n: Wölbung, deren - meist elliptische - Begrenzungen so 


durch den Wasserdruck zu verhindern; z.B. unter dem Ulmer Münsterturm; 
zu unterscheiden vom Fundamentgewölbe; > horizontales Gewölbe, — ver- 


tikales Gewölbe, — Erdbogen (GlA, Faszikel 3). - Abb.69 


(voüte_f_en) berceau renversd m, auch contre-volte f 


angelegt sind, daß ein leise gesprochenes Wort an entfernter Stelle 


im Raum deutlich hörbar wird. 


voßte_& &cho f, » accoustique 


Erdkapp : Gewölbek i ölb i i i 
Fundamentgewölbe*n, Grundgewölbe n, Gründungsgewölbe n: unter der zdkappa f BUDTDENSER SS NSS OB ENSOUB TREE NEO 


Erdgleiche liegendes Gewölbe; zu unterscheiden vom Gegengewölbe und 


vertikalen Gewölbe; > Fundamentbogen (GlA, Faszikel 3). - Abb.68 


flachen zylindrischen Kappe oder Klosterkappe mit 1/10 - 1/15 Stich, 
in Ziegeln gemausert oder in Stampf- bzw. Stahlbeton ausgeführt. 


voßtain renversd m 
voßte de soubassement Ff m 
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Abb.70 
einschenkliges Gewölbe 
demi-volte 


Abb.71 
falsches Gewölbe 
fausse-voüte 


Gewölbe, einfaches n: Gewölbe, dessen Konstruktion auf einer stereo- “ 
SE \ noch falsches Gewölbe 


metrischen Grundform wie Zylinder und Kegel beruht; — Durchdringungs- 


gewölbe, — Kompositgewölbe. 


Bruchsteingewölbe n, Plänergewölbe n: falsches Gewölbe aus unbe- 
voüte simple f 


hauenen, in flüssigen Mörtel gebetteten Steinen. 





Gewölbe*, einschenkliges n: nur einseitig vom Gewölbefuß bis zum volte en blocage f, „_ en moellons 


Scheitel aufgeführtes Gewölbe, z.B. die Halbtonne; zu unterscheiden 


vom Horngewölbe; — Halbbogen (G1A, Faszikel 3). - Abb.70 (hier als Gewölbe, gestemmtes n: > gestemmte Kuppel. 


j A N 
Halbtonne, ici un demi-berceau) voßte en poutres courbes f, » en poutres dallses, »_ en linteaux 
&chancräds 


demi-volte f | 


Gewölbe*, falsches n, Scheingewölbe n, Pseudogewölbe n, unechtes », Gußgewölbe n: auf Schalung gegossenes falsches Gewölbe aus Beton, 


auch fingiertes »: Gewölbe, das nicht mit Wöälbsteinen gespannt ist; Gußmörtel u.a. 


im Gegensatz zum echten Gewölbe; > falsche Kuppel. - Abb.”71 voßte coul&e (sur cintre) f, » _construits par concr&tion 


fausse-voüte f 
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Abb.72 
Kegelgewülbe 
cöne en tas de charge 


noch falsches Gewüälbe 


Kegelgewölbe*n, Kegelhelm m, auch Dreiecksgewölbe n, umgekehrtss 
Trichtergewölbe n: Kraggewölbe in Form eines Kegels; zu unter- 
scheiden vom Dreiecksgewölbe als Gewölbeform. - Abb.72 


(vofte f_ en) cöne en tas_ de charge m, voüte conique en tas de 
charge f 


Kraggewölbe n, auch Kragsteingewölbe n: aus Kragsteinen errichtetes 
falsches Gewölbe; — Kragbogen (GlA, Faszikel 3). 


voüte en tas de charge f, „_en encorbellement 


Pyramidengewölbe n: spitz zulaufendses Kraggewölbe über mehreckiger 
Grundfläche. 


voßte pyramidale f 
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Abb.73 | Abb. 74 
gerades Gewölbe gewinkeltes Gewölbe 
voßte droite voüte dä axe coud& 


Gewölbe*, gerades n: Gewölbe, dessen Achse im rechten Winkel zur 
Horizontalpro jektion seines Stirnbogens verläuft; — schiefes Gewölbe, 
> gewinkeltes Gewölbe. - Abb.73 


voüte droite f, » dä axe droit 


Gewölbe*, gewinkeltes n, geknicktes »: Gewölbe mit abgewinkelt ver- 
laufender Achse; — schiaefes Gewölbe, — gerades Gewölbe. - Abb.74 


voüte d axe coud& f 


Gewölbe*, horizontales n: Gewölbe mit waagrecht verlaufender Achse; 


> steigendes Gewölbe, — vertikales Gewölbe. - sic Abb.45 


voüte horizontale f, » ä axe horizontals 
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Abb.75 Abb.76 
dreischichtiges Gewölbe schiefes Gewölbe 
voßte ä trois rangs ds voussoirs voüte biaise 


Gewölbe, mehrschichtiges n: Gewölbe, das aus mehreren übereinander. 
gelagerten Wölbschichten zusammengesetzt ist; zu unterscheiden vom 


Zweischichtengewölbe. 


voüte A plusieurs rangs_ de voussoirs (superpos&s) f 


Gewölbe*, dreischichtiges n - Abb.75 


voüte & trois rangs de voussoirs (superpos&s) f 


Gewölbs*, schiefes n, schräges »: Gewölbe, dessen Achse schräg zur 
Horizontalprojektion der Stirn (bzw. des vorderen und hinteren Stirn- 
bogens) verläuft; es verlangt einen besonderen, schrägen Fugenschnitt; 
> gerades Gewölbe, — gewinkeltes Gewölbe. - Abb.76 


voüte biaise f, » & axe biais 


— 
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Abb.77 
stsigendes Gewölbe 
voßte inclinöde 


Gewölbe*, steigendes n, ansteigendes -, auch abhängiges -, geneigtes »: 


Gewölbe mit aufsteigender Achse und parallelen Widerlags- und Scheitel- 
linien, z.B. das Schneckengewölbe unter einer Wendeltreppe; im Mittel- 
alter oft als Gurtengewölbe errichtet; zu unterscheiden vom Horngewölbe; 
> horizontales Gewölbe, > vertikales Gewölbe, - Gewölbe mit steigendem 
Rücken. - Abb.77 


voßte inclinde f 


Gewölbe*, tragendes n, Traggewölbe n: Gewölbe, das in erster Linie 
eine stützende Bedeutung hat, z.B. das Schneckengewölbe über einer 


Wendeltreppe oder die Trompe. - sic Abb.40 
voüte-support f 
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Abb.78 
vertikales Gewölbe Abb.79 und 80 Abb.80 
berceau vertical abgetrepptes Gurtengewölbe Profilschnitt 


bercseau appareill& en rouleaux vue en profil 


x 
Gewölbe*, vertikales ns tonnenförmiges Fundamentgewölbe, dessen Achse a. POSBauLs 


senkrecht verläuft und dessen Wölbung seitwärts gerichtet ist; eine: noch Gurtengewölbe 


bei Terrassierungen verwendete Gewölbeart; > horizontales Gewölbe, Gürto estaffelte m pl 
2uUrbe, 9B8TaTlTsFTe 


> Gegengewölbe, — steigendes Gewölbe. - Abb.78 rouleaux superposös m pl 


. (vote _f.en) berceau vertical m 


Gurte, profilierte m pl 
Gurtengewölbe*n: Gewölbe, das aus kurzen aneinandergesetzten Gewölben, 


rouleaux dä ressauts m pl 
den sogenannten "Gurten" oder "Zonen" besteht; es ist vielfach abge- 


treppt; z.B. in der Burg Alter do Chao/Palencia; zu unterscheiden vom 
Gurtgewölbe. - Abb.79 und 80 


(voüte f_en) bercsau appareill& en roulsaux m 
Gurtengewölbe*, abgetrepptes n - Abb.79 und 80 


voßts f en) berceau appareill& en rouleaux & ressauts m 


Hauptgewölbe*n: Gewölbe, das neben anderen eine dominierende Stellung 
einnimmt; — Nebengewölbe, — Teilgewölbe, — Kompositgewölbe. - sic Abb.45 


maitresse-volte f, auch vote principals f 


Längstonne f: Tonne, deren Achse parallel zur Längsachse des Bauwerkes 
verläuft, 


(voüte f en) berceau longitudinal m 


Gurte, gereihte m pl 
rouleaux accolös m pl 
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Abb.81 
Quertonne 
berceau transversal 


Nebengewölbe*n: Gewölbe von untergeordneter Bedeutung, z.B. das 
Entlastungsgewölbe; — Hauptgewölbe, — Teilgewölbe. - sic Abb.45 


voüte secondaire f 


Quertonne*f: quer zur Längsachse des Bauwerkes liegendes Tonnen- 
gewölbe. — Abb.81 


voüte f en) berceau transversal m 


Topfgewölbe*n, Vasengewölbe n, auch Tongewölbe n: leichtes Gußgewölbe, 


in das > Gewölbetöpfe singefügt sind, die nebeneinander gelegt oder 


ineinander gesteckt werden. - Abb.82 


volte en poterie f, » d drains de poterie smboitäds 





HAN 
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Abb.82 Abb.82a 
Topfgewölbe Gewölbstopf 
. voüte en poterie drain de poterie 


noch Topfgewölbe 


Gewölbetopf*m, Gewölbevase f: tönerner Hohlkörper in Gefäßform. 
- Abb.82a 
drain de poterie m 


Verstärkungsgewölbe n: Nebengewölbe, das ein anderes Gewölbe bei der 
Aufnahme großer Lasten unterstützt; — Entlastungsgewölbe. 


voßte de renfort f 


Wallgewölbe n, auch Kassmattengswölbe ns: Fundamentgewölbe im Wall einer 


Befestigungsanlage. 


voüte de rempart (casemat&) f 
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Abb.83 

Kuppel 

coupole 

1 Tambour tambour 

2 Kugelkuppel coupole h&misphärique 


3 Kuppelscheitel sommet de coupole 
Scheitelpunkt point sommital 
Kuppelkappe voßtain 
Kuppelfenster fendtre de coupole 
Kranzgesims corniche 
Tambourfenster fenätre de tambour 
Kuppeltragwerk support de coupole 





onıaüur 


4° KUPPELFORMEN ) 
FORMES DES COUPOLES 


Kuppel#f2), auch Kuppelgewölbe n: sphärisches Gewölbe über einem Zentral- 


raum, dessen Wölbflächen sich in einem Scheitelpunkt vereinen, und das 





sich vom übrigen Bauwerk durch sein Volumen, seine Höhe und Profilierung 
deutlich absetzt. Grundfläche und Gewölbelinie zeigen die verschiedensten 
Formen. Die Norm ist eine Kuppel mit halbkreisförmiger Gewölbelinie über 


kreisförmiger Grundfläche; — Kugelkuppel. Meist werden vier Hauptformen 


1) 


2er Terminus Kuppel wird oft auch bei Bauteilen verwendet, die im engeren 
Sinne keine Kuppeln sind (z.B. beim Klostergewölbe) oder die nicht mit 
wWölbsteinen gespannt worden sind (z.B. Schalenkuppeln, Holz- und Stahl- 
betonkuppeln, Kuppeldächer und Hauben). 


Einschließlich der Sonder- und Zierformen. 
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Abb.84 
Kuppel 
coupole 





noch Kuppel 


unterschieden: die Kuppel über geschlossenem Widerlager (oft eine 
Tambourkuppel), die Hängekuppel, die Pendentifkuppel und die Trompen- 


x 


kuppel. - Abb.83 (hier als Tambourkuppel, ici une coupole ä tambour) 


und Abb.84 (hier als offene Kuppel, ici unse coupole & baies) 


coupolg f; nur das Äußere der Kuppel döme m 


Faltkuppel*f, gefaltete Kuppel f: Kuppel, deren Leibung und teilweise 
auch Rücken faltenförmig sind; eine islamische Form von Kuppeln, 


Konchen und Nischengewölben; z.B. die Leibung der Moschee Bayezid 
Pascha in Amasya und der Rücken der Kuppel von Marmaschen in Armenien; 


> Schirmkuppel, > Vielpaßkuppel. - Abb.85 
coupole pliss&s f, auch » (conique) armenienne 
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Abb.85 Abb.86 Abb.87 
Faltkuppel Hängekuppel Kalotte 
coupole plissöe coupole suspendue calotte 


Flachkuppel f: Kuppel, deren Gewölbehöhe geringer ist als der Halb- 
messer ihrer Grundfläche; im Barock entstehen sllipsoide, sich durch- 


dringende Flachkuppeln; — Steilkuppel, > Kalotte. 
coupole surbaissäe f, » aplatie 


Hängekuppel*f, volles Platzel n (österr.): an den Seiten gestutzte 





Kugelkuppel, deren Anfänger auf den Ecken des ihrem Fußkreis einbe- 
schriebenen Grundquadrates bzw. Rechteckes ruhen; die Randbogen sind 


Rundbogen; > Böhmische Kappe, > Stutzkuppel. - Abb.86 
coupole suspendue f, calotte en pendentifs f 


69 


Kalotte*f, Kugselkappe f, auch Segmentkugelkappe f, Stichkugelgewölbe n: 


Kuppel mit der Gewölbelinie eines Kugelabschnittes; — Kugelkuppel. 
- Abb.87 


(voüte f_en) calotte f, auch (» en) segment sphörique m 
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Abb.88 
Böhmische Kappe 
calotte bohömienne 


noch Kalotte 


Kreuzgratgewölbe mit Kalotte n: Kreuzgewölbe mit Graten im Gewölbe- 
anfall, die sich jedoch im Übergang zur bekrönenden Kalotte ver- 


lieren. 
voßte d'arädtes & calotte f 


Pfaffenmütze f: Klostergewölbe mit Kehlen im Gewölbeanfall, die 
sich jedoch im Übergang zur bekrönenden Kalotte verlieren. 


voßte en arc-de-cloitre 4 calotte f, » en bonnet de prötre 


Kappe*, Böhmische f, Böhmischses Kappengewölbe n, flaches Platzel n 
(österr.): gestutzte Kugelkuppel, deren Fußkreis außerhalb der Ecken 


des überwölbten, meist quadratischen oder rechteckigen Raumes liegt; 
die Randbogen sind Segmentbogen; — Hängekuppel, — Preußische Kappe, 
> Stutzkuppel, > Kappengewölbe. - Abb.88 

calotte bohömienne f 








| 
! 
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Abb.89 
Konche 
ceul-de-four plein-cintre 


Kasssttenkuppel f: von Kassetten gegliederte Kuppel; z.B. im Pantheon 


zu Rom; > Kassettengewölbe. 


coupole ä caissons f 


Konche*f: Halbkuppel mit verschiedenartiger, meist rundbogiger Gewülbe- 


linie, im allgemeinen über halbkreisförmigem Grundriß. - Abb.89 


(voßte_f_en) cul-de-four m, auch conque f; präzisierend z.B. rundbogige K. 


» en) cul-de-four en plein-cintre, (» en) cul-de-four en quart-de-sphere 


Konche, sckige f: über mehreckigser Grundfläche errichtete Konche. 
voßte f en) cul-de-four polygonal m 


Konche, halbe fs Konche über viertelkreisfürmiger Grundfläche. 


(voüte_f_en) demi-cul-de-four m, demi-congue f 
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Abb.90 
Kugelkuppel 
coupole hömisphörique 


Kugelkuppel*f, Kugsligswölbe n, auch Halbkugelkuppel f: Rundkuppel mit 
halbkreisförmiger Gewölbelinie; — Kalotte, > Konche. - Abb.90 


coupole hömisphörique f, » circulaire en plein-cintre 


Kuppel, elliptische f, auch Ellipsenkuppel f: Kuppel über elliptischer 
Grundfläche; zu unterscheiden von Qvalkuppel und Kesselgswölbe; — ellip- 


tisches Gewölbe. 


coupole (de plan) elliptique f 


Kuppel, gekappte f: Kuppel mit abgestumpfter Spitze. 
coupole tronquds f 


Kuppel*, geschlossenes f: Kuppel, deren Leibung allseits bis zur Wider- 
lagslinie herabreicht, z.B. die Tambourkuppel; > offene Kuppel, — ge- 
schlossenes Gewölbe. - sic Abb.96 


coupole (dä retombdöss) sans baies f 

















- KUPPELFORMEN - 73 





Abb.91 


offene Kuppel 
coupole & baies 


Kuppel, gestelzte f: Kuppel, deren Tragwerk senkrecht über das Kämpfer- 
gesims hinaus bis zum Beginn der Gewölbelinis weitergeführt ist; 
> Tambourkuppel, — gestelzter Bogen (GlA, Faszikel 3); z.B. die Kuppel 


von San Giovanni degli Eremiti in Palermo. . 


coupole sur&lev&s f 


Kuppel, kleine f 
coupolette f 


Kuppel*, offene f: Kuppel, deren Leibung durch Bogen geöffnet ist, 
z.B. die Hängekuppel; — geschlossene Kuppel, — offenes Gewölbe. - Abb.91 
(hier als Hängekuppel über Rechteck, ici une coupole suspendue sur plan 


rectangulaire) 


coupolse ä baies f, »_perc&e de baies 
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Lanzettkuppel f: Kuppel mit einer Gewölbelinise in Form eines - Lanzett- 
bogens (G1A, Faszikel 3); z.B. der Turm am Rathenower Tor zu Branden- 


burg; > Spitzkuppel, — Steilkuppel. 
coupole en Lancette f 


Laternenkuppel*f: von einer — Laterne bekrönte Kuppel. - sic Abb.96 
“und 97 


coupole & lanterne f 


Lotoskuppel f: im unteren Teil ausgebauchte Spitzkuppel in Form der 
den Jndern heiligen Lotosblüte. 


coupole lotiforme f, » en fleur de lotus 


Dvalkuppel f: Kuppel mit ovalem, d.h. ungleichmäßigem, eiförmigem 
Grundriß; zu unterscheiden von der elliptischen Kuppel; - bei einigen 
Autoren ist eine Kuppel mit ovaler Gewölbelinie gemeint. 


coupole (de plan) oval(e) f 


| 
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Abb.92 
Pendentifkuppel 
coupole sur pendentifs 


Pendentifkuppel*f, ungenau auch Zwickelkuppel f: von > Pendentifs 


getragene Kuppel; z.B. die zehnkappige Rippenkuppel des sogenannten 
Tempels der Minerva Medica in Rom; > Trompenkuppel. Die Gewölbelinie 


der Pendentifs ist entweder die gleiche wie die der Kuppel 


coupole en pendentifs f 


oder aber von ihr unterschieden. - Abb.92 (hier als Byzantinische 
Kuppel, ici une coupole byzantine) 


coupole sur pendentifs f, » ä pendentifs courbes 


Kuppel, Aquitanische f: Kuppel auf Pendentifs, die mit einer 
Einziehung versehen sind‘ ; z.B. in der Kathedrale von Angouldme; 


> Domikalgewölbe. 


coupole d'Aquitaine (sur pendentifs) f 


aa, 5.47 
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noch Pendentifkuppel 


Kuppel*, Byzantinische f, auch Byzantinerkuppel f: geschlossenes 


Kugelkuppel oder Kalotte über abgekappter Hängekuppel bzu. 
flachen Pendentifs. - sic Abb.92 
coupols byzantine f, calotte sur pendentifs f, »_hömisphärique 


sur pendentifs 


Rippenkuppel*f: Kuppel mit einem Traggerüst aus Rippen, in das die 


lastende Wölbschale mit ihrem Füllmauerwerk eingespannt ist; z.B. 
in den Diokletiansthermen zu Rom; > Massivkuppel. - sic Abb.83 


coupole ä nervures (portantes) f, = nervurde 


Rundkuppel f, auch Kreiskuppel f: Kuppel auf kreisförmiger Grund- 
fläche; > Kugelkuppel. 


coupole circulaire f 





un 
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Abb.93 Abb.94 
Schirmkuppel Spitzkuppel 
coupole ombelliforme coupole brisde 


Schirmkuppel*f, Schirmgewölbe n, Segelkuppel f: Flachkuppel auf fächer- 
förmigem Grundriß mit gebusten Kappen, die den Eindruck geblähter Segel 


vermitteln; z.B. die Kuppel der Alten Sakristei von San Lorenzo in 
Florenz; zu unterscheiden vom Fächergewölbe; — Vielpaßkuppel, > Falt- 


kuppel. - Abb.93 

coupole ombelliforme f, calotte & voütains bomb&s f 

Spitzkuppel*f: Kuppel mit spitzbogiger Gewölbelinie; zu unterscheiden 
von der Steilkuppel; — Lanzettkuppel. - Abb.94 

coupole brisde f, auch » pointue 

Steilkuppel f, auch Hochkuppel f, überhöhte Kuppel f: Kuppel, deren 
Gewölbehöhe erheblich größer ist als der Halbmesser ihrer Grundfläche, 
z.B. die Lanzettkuppel; zu unterscheiden von der Spitzkuppel; > Flach- 
kuppel. 

coupole surhaussde f 
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Abb.97 2) 
Trompenkuppel 
coupole sur trompes 





Abb.95 = 
angeschnittene Stutzkuppel ie 
coupole suspendue & retomböes tronquäes Abb.96 
g 1). 
Tambourkuppel 





coupole ä tambour 

Stutzkuppel f: Oberbegriff für eine Kuppel, deren Fußkreis über die 
i i tc. rlä üb ölbten 

Eu DE 5 Trompenkuppel*f: von > Trompen getragene Kuppel; z.B. San Vitale in 


i icht ölbeanfall n üb hneidungs- j 
EI UMEIE NEN SBS FRE SUR NSEENESURE ET S Ener: an Ravenna; ®ielfach eine achtseitige Kuppel über quadratischer Grund- 


i ä t; an di Stell nen sich 
a a u Bun rn fläche, wobei sich über jeder Trompe eine Leibungsfläche der Kuppel 


erhebt; > Pendentifkuppel. - Abb.97 
coupole sur trompes f 


offenes Bogen oder es srhebt sich eine Aufmauserung mit Schildbogen; 





> Hängekuppel, > Böhmische Kappe. - sic Abb.87 
.coupole & cötes tronqudss f 


Stutzkuppel*, angeschnittene f: > Hängekuppel, die sich mit einer Vieleckkuppel*f, Polygonalkuppel f, auch mehrssitige Kuppel f, eckige 
breiten Aufstandsfläche über den Ecken ihres Grundquadrates erhebt; , Kuppel f: auf mehreckiger Grundfläche errichtete Kuppel; > Helm. 
gleichsam einge "singezogene" Hängekuppel, deren üntere Wölbschichten - sic Abb.27 

weggenommen sind; — eingezogener Bogen (GlA, Faszikel 3). - Abb.95 _ seupole polygonale f 

soupols suspendue 4 retombäes tronquäes f . Kuppel, achtseitige f: über achteckiger Grundfläche errichtete 


Kuppel; z.B. die Kuppel der Caracallathermen in Rom. 


Tambourkuppel*f, auch Renaissancekuppel f, Trommelkuppel f: auf einem z . 
coupole octogonale f, - a huit voßtains 


> Tambour ruhende Kuppel. - Abb,96 


soupole sur tambour f, „ & tambour, auch » renaissance 1) S. Agnese in Piazza Navona. Abb. nach Wittkower, 5. 143 


2) St. Aposteln in Köln, östliches Querschiff (Ausschnitt). Abb. nach 
Dehio, 2. Abbildungsbd,, Nr. 88 
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Abb.98 
Vielpaßkuppel 
coupole & cötss 


noch Vielsckkuppel 


Kuppel, sechsseitige f: über sechseckiger Grundfläche errichtete, 
Kuppel. 


coupole hexagonale f, » & six voltains 


Kuppel, vierseitige f: über viereckiger Grundfläche errichtete 
Kuppel. 


coupole quadrilatörale f, » & quatre voltains \ 


Vielpaßkuppel*f, Fächerkuppel f: hohe Rundkuppel mit konvexen Kuppel- 
kappen; z.B. die Kuppel des Mausoleums von Zobeida in Bagdad; zu 
unterscheiden von der Schirmkuppel und dem Fächergewölbe; > Falt- 
kuppel. - Abb.98 


coupols ä cötes f, » cötelöds 
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5. KUPPELARTEN") 
IYBES DES COUPOLES 


Halbkuppel f: nur über der halben Grundfläche bis zum Scheitel aufge- 
führte Kuppel, z.B. die Konche. 


demi-coupole f 


Hauptkuppel f: Kuppel, die neben anderen wegen ihrer Grüße oder Lage 
eine dominierende Stellung einnimmt; — Zentralkuppel, > Nebenkuppel, 


> Halbkuppel. 
coupole principale f, maitresse-coupole f 


Hohlkörperkuppel f: Kuppel, in deren Schale Hohlkörper enthalten sind. 
coupole ä& calotte ä corps oreux f, » ä vote dä corps creux 


NS eHAungen nach Verwendungszweck, Lage im Bau, Konstruktionsart und 
Material. Die als "Kuppeln" bezeichneten modernen Stahlskelettbauten und 
Flächentragwerke (z.B. Fachwerkkuppel, Prismenkuppel und Schalenkuppel) 
wurden in dieses Faszikel nicht aufgenommen. 
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Abb.99 
gestemmte Kuppel 
coupole en poutres courbes 





Kuppel , einschalige f: aus nur einer Schale bestehende Kuppel; 
> Massivkuppel, > mehrschalige Kuppel. 


coupole ä calotte unique f, - & voüte unique, » simple 


Kuppel, falsche f, Pseudokuppel f, Scheinkuppel f, unsechte =: Kuppel, 
die nicht mit Wölbsteinen gespannt ist und nur im Aussehen einer 


Kuppel gleicht; z.B. die zehnkappige Rippenkuppel des sogenannten 


Tempels der Minerva Medica in Rom; > falsches Gewölbe. 


fausse-coupole f 


Holzkuppel f 
coupole en bois f 


Kuppel*, gestemmte f: falsche Kuppel, die von bogenförmigen Stein- 


balken oder Bogenstürzen (GlA, Faszikel 3) überdeckt ist; so 


besitzen z.B. manche etruskische Kragkuppeln ein gestemmtes Gewölbe- 


haupt; > Monolithkuppel. - Abb.99 
coupole en poutres courbes f, -_en poutres dalldöses, „-_en lintgaux 


echancrös 
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Abb.100 
Monolithkuppel 
coupole monolithe ERS NEN 


STTEZZER una, 













Ta u 
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Hi Abb.101 
Bi Kragkuppel 





coupole en 
tas de charge 


noch falsche Kuppel 


Kuppel aus Täfelwerk f 
coupole en lambris f 


Monolithkuppel*f: mit einem bogenförmig behauenen Monolithen 
bedeckte Kuppel; z.B. über dem Grabmal des Theoderich in Ravenna; 


> gestemmte Kuppel. - Abb.100 
coupole monolithe f, döme monolithe m 


Kragkuppel*f, auch Überkragungskuppel f: aus Kragsteinen errichtete 
Kuppel, wie das Tholosgewölbe, die etruskische Kuppel, die Trulli, 


Talaioten und Nuraghen oder die Kuppelgräber; z.B. das "Schatzhaus 
des Atreus" in Mykene; — Kraggewölbe. - Abb.101 


coupole en tas de charge f, »_en encorbellement 
Zwiebelkuppel fs: falsche Kuppel mit kielbogenförmiger Gewölbelinie; 


z.B. über der Kirche St. Johann Baptist in Westerndorf/Oberbayern; 
auch als Bezeichnung der Zwiebelhaube auf Kirchtürmen gebraucht. 


döme bulb& m, » en bulbe 
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Abb.102 


zweischalige Kuppel 
coupole sous döme 
Kuppel, mehrschalige f: Kuppel mit mehreren, in getrenntem Mauer- 


: noch mehrschalige Kuppel 
verband errichteten Schalen, welche durch Stege miteinander verbunden z an ” 


sein können und auf einem gemeinsamen Tragwerk, oft einem Tambour, Kuppel, dreischalige f: aus drei Schalen gebildete Kuppel; z.B. die 
ruhen; — Massivkuppel, > einschalige Kuppel. Kuppel der St. Pauls Kathedrale in London. 
soupole & plusieurs calottes f, » ä plusieurs voltes, coupoles coupole & triple calotte f, » ä triple voüte, auch trois coupoles 
- superposäes f pl superposöes f pl 
Außenkuppel f, Schutzkuppel f, auch Mantelbau m, Mantel m: äußere Kuppsl*, zweischaligs f, Doppelschalenkuppel f, Beppelmantaikunpel, 5: 
Kuppelschale einer mehrschaligen Kuppel. aus zwei Schalen gebildete Kuppel; z.B. die Kuppel von St. Peter in 


Rom. ra Abb.102 
coupole sous döme f, »_& double calotte, » & double volte, auch 


döme m, calotte extörieurs f, volte extörieure f, voüte de protection f 








Innenkuppel f, Raumkuppel f: innere Kuppelschale einer mehrschaligen LT ERLITTEN HIST De 
Kuppel. 
calotte intörieure f, volte intörieure f Langhauskuppel f 


coupole de vaisseau (central) f 
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Massivkuppel f, Vollkuppel f: Kuppel mit einer tragenden Schale; im 
Unterschied zu einer Rippenkuppel mit Füllmauerwerk; > einschalige 
Kuppel. 


coupole (appareilläe) en voussoirs f 


‚Nebenkuppel f; > Nebengewölbe, - Hauptkuppel. 
eoupole secondaire f 


Querhauskuppel f, Transeptkuppel f: Kuppel über einem Gebäudeteil, 
der quer zur Hauptachse des Bauwerkes steht, z.B. über den beiden 
Querhausarmen einer Kuppelbasilika oder über einer mit Transept und 


Kuppelreihen versehenen maghrebinischen Moschee; — Vierungskuppel. 


coupole (au-dessus d'un bras) de transept f 
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 Schwibbogen-Kuppel f: über > Schwibbogen (GlA, Faszikel 3) errichtete 


Kuppel. 
coupole sur arcs-diaphragnmes f 


Turmkuppel f: Zierkuppel auf einem Turm. 
coupolette ds tour f 


Vierungskuppel f, Kreuzkuppel f: über einer Vierung errichtete Kuppel; 


> Querhauskuppel. 


coupole de croisde (du transept) f 


Zentralkuppel f: in der Mitte eines Bauwerkes errichtete Kuppel, z.B. 


die > Hauptkuppel einer Kreuzkuppelkirche. 


coupole centralse f 


Zierkuppel f | 
coupolstte d&öcorative f 
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6. TEILGEWÖLBE 
VOUTES PARTIELLES 


Teilgewölbe n: Gewölbe, das nur teilweise, nicht bis zur vollen Form 
ausgebildet ist (z.B. das Pendentif) oder das untrennbar zu sinem Haupt- 
gewölbe gehört (z.B. die Stichkappe im Stichkappengewölbe); — Neben- 


gewöülbe. 


voüte partielle f 


Fächer m, Gewölbefächer m: beripptes und in Schichten gegliedertes Teil- 
gewölbe, das von einer freistehenden Stütze trichterförmig mit konkaver 
Gewölbelinie aufsteigt und sich wie ein Fächer zum Scheitel des Gewölbes 
hin entfaltet; der horizontale Schnitt des Fächers ist meist rund, 


seltener polygonal; — Fächergewölbe. 


&ventail (de voüte) m 





90 - TEILGEWÖLBE - | . - TEILGEWÖLBE - 91 


NN 


pi 









Ä 
de 
fx 


u 
7 
I / 
[7 


Abb.104-107 ) 
Hinterwölbungen 
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Abb.103 


Halbfächer Abb.105 Abb.106 Abb.107 
demi-&ventail Flachbogen mit Sturz Rundbogen mit scheitrechter Bogen 
! arriedre-voussure ä scheitrechtem Bogen mit Rundbogen 
ke _ base horizontale arriere-voussure de arridre-voussure de 
Hacm RaehSR \ Saint-Antoine Montpellier 


Halbfächer*ms an eine Wand angelehnter, halbrunder oder drei- bis ı 
— : S1h 
vierseitiger Fächer; — Fächergewölbe. - Abb.103 IERU INERZUST BANG 


ELESI WIESE | Flachbogen-Hinterwölbung mit Sturz*f - Abb.105 
® «N N \ b h * 
Hinterwölbung*f, Leibungshinterwölbung f, geschiedenes Leibungsgewölbe n: sarigrenuaussurg A Dasg harizenzate f 


Leibungsgewölbe mit unterschiedlicher innerer und äußerer Gewölbelinie; 


Rundbogen-Hinterwölbung mit scheitrechtem Bogen*f - Abb.106 
arriöre-voussure de Saint-Antoine f, » en plein-cintre dä base 


arasös, - en plein-cintre ä base en plate-bande 


die höher gelegenes Bogenlinie ist namengebend; > Leibungsgewölbe. 
- Abb.104-107 


arriere-voussure f, veraltet arridre-volte f 


Basis f: die tiefer gelegene Bogenlinie der Hinterwölbung. scheitrechte (Bogen-) Hinterwölbung mit Rundbogenbasis*f - Abb.107 
Dasn,? arridre-voussure de Montpellier f, „ arasde & base plein-cintre, 
Flachbogen-Hinterwölbung mit Rundbogenbasis*f - Abb.104 » en plate-bande_ ä bass plein-cintre 


arriere-voussure de Marseille f, » segmentaire & base plein-cintre 


ya. Architecture. Mäöthode et vocabulaire, Sp.141 
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Abb.108 
Pendentif 
pendentif 





Leibungsgewölbe n, Leibungswölbung f: die gewölbte innere Leibung 


einer Türe oder eines Fensters mit symmetrischer innerer und äußerer 
Gewölbelinie; — Hinterwölbung,. 


voussure f 


Pendentif*n, Gewölbezwickel m, auch Hängezwickel m, Eckzwickel m, 
sphärischer Zwickel m: konkaves sphärisches Dreieck, vermittelndes 
Bauglied zwischen einem mehreckigen Raum und dem Fußkreis einer 
Kuppel oder eines anderen Gewölbes. Die segmentförmige, obere Be- 
grenzung des Pendentifs ist Teil des Grundkreises der Kuppel. Das 
Pendentif ist meist in ebenen Schichten gemauert (pendentif assisd), 
manchmal mit Bogenläufen versehen (pendentif appareill& en rouleaux) 
oder mit radial angsordneten, sich stark verbreiternden Wölbsteinen 
gemauert (pendentif appareill& en panache); zu unterscheiden vom 
gewölbten Zuwickel; > Trompe, — Türkisches Dreieck, — Pendentifkuppel. 
- Abb.108 


pendentif m 
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Abb.109 
Pendentifanfänger 
sommier de pendentif 


noch Pendentif 


Kegelpendentif n: Pendentif in Form eines Ausschnitts aus einem 


konischen Gewölbe. 


pendentif (ä tracd de volte) coniqus m 


Kugelpendentif n: Pendentif in Form eines Ausschnitts aus seiner 
Kugelkuppel. 


pendentif (ä tracd de voßte) sphörique m 


Pendentifanfänger*m: der unterste Wölbstein eines Pendentifs, 
- Abb.109 


sommier de pendentif m 
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Abb.110 
Rippenpendentif 
pendentif nervur&d 


noch Pendentif 
Pendentifecke f: eine der drei Ecken eines Pendentifs. 


corne de pendentif f 


Pendentifleibung f: die dreieckige Leibung eines Pendentifs. 
intrados de pendentif m, fourche de pendentif f 


Rippenpendentif*n: mit Rippen geziertes Pendentif. - Abb.110 
pendentif nervurä m 


Stalaktitenpendentif n: mit Stalaktiten geziertes Pendentif. 
pendentif & stalactites m 
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Abb.111 

Stichkappe mit Gewölbekranz 

lunette avec arc de renfort 
Stichkappe*f, auch Kappe f, Ohr n, Brille f: tonnenförmiges Teil- 
gewölbe, das in ein Hauptgewölbe - meist quer zur Längsachse des 
Gebäudes - einschneidet und ein in die Gewölbezone eingreifendes 
Fenster überwölbt oder die Widerlagslasten aufgliedert. Die Gewölbe- 
linie reicht von der Flach- bis zur Spitztonne, die Scheitellinie 
kann waagrecht verlaufen oder steigen. Je nach dem Grad ihrer Er- 
streckung in das Hauptgewölbe unterscheidet man Vollstichkappen 
(bis zum Scheitel des Hauptgewölbes reichend), Dreiviertel-, Halb- 
und Viertelstichkappen; nach der Lage im Gewölbe unterscheidet man 
Netz-, Oktogon-,Zwickelstichkappen usw. - Abb.111, 112 und 125, Nr.3 
lunette f 
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Abb.112 Abb.113 
Stichkappen verschiedener Größe hängender Trichter 
lunettes de grandeur difförente retombde pendante 





noch Stichkappe 


Kegelstichkappe f: Stichkappe, die sich kegelförmig zum Inneren 
des Raumes hin öffnet. 


lunsette (ä äbrasement intödörieur) conique f 


Kugelstichkappe f: Stichkappe in Form eines nach innen sich 
erweiternden kugelförmigen Teilgewölbes. 


lunette (dä öbrasement intdörieur) sphörique f 


Stichkappe, zylindrische f 


lunette (& äbrasement intdrisur) cylindrique f 


Trichter*, hängender m: an Quergurten aufgehängtes trichterförmiges 
Teilgewölbe innerhalb des — Hängegewölbes, das - dem > Fächer ähnlich - 
berippt und in Schichten gegliedert ist. Der horizontale Schnitt des 


Trichters ist rund oder polygonal; — Abhängling. - Abb.113 


retombäe_ (de voüte) pendante f 
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'Trompe*f, auch Trichtergewölbe n, Trichternischs f: mit Deckplatte 


oder Aufmauerung versehenes kleines Traggewölbe in der Form eines 
halben liegenden Trichters, vermittelndes Bauglied zwischen einem 
mehreckigen Raum und dem Fußkreis siner Kuppel oder einem anderen 
Bauteil; — Pendentif, > Türkisches Dreieck, — Trompenkuppel. - Abb.114 
trompe f; T. unter geradem Gesims » sous-le-pan; T. unter vorkragenden, 


eine Ecke bildendem Gesims » sous-le-coin 


Ecktrompe f, auch Ecktrichter m: in seiner Ecke gelegene Trompe. 
trompe d'angle f 


Ecktrompe, äußere f: Ecktrompe außen am Gebäude. 
trompe sur L'angle f 


Ecktrompe, innere f: Ecktrompe im Gebäudeinneren. 
trompe dans l'angle f 








Abb.115 
Konchentrompe 
trompe en cul-de-four 


noch Trompe 


Fächertrompe f: dem Fächergewölbe gleichende Trompe von runden, 
seltener polygonalem Grundriß; z.B. am Haus Cujas in Bourges/Cher. 


trompe_en äventail f 


Faltentrompe f: mit durchlaufenden Faltenzügen dekorierte Trompe. 
trompe orn&s de bätons plissöds f 


Komposittromps f: aus mehreren Formen zusammengesetzte Trompa; 
z.B. im Mausoleum Al Gafari in Kairo. 


trompe en ceroe f, » composite 


Konchentrompe#f, Kuppeltrompe f, Halbkugeltrompe f - Abb.115 
trompe en cul-de-four f 
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Abb.116 Abb.117 Abb.118 
Kreuzgrattrompe Muscheltrompe Nischentrompe 
trompe & demi-volte trompe en coquille trompe en niche 
d'arötes 


noch Trompe 


Kreuzgrattrompe*f: Trompe, die von zwei steigenden Gewölbekappen 
mit Grat hinter einer rundbogigen Trompenstirn gebildet wird; zu 


unterscheiden von der persischen Trompe. - Abb.116 


trompe & demi-volte d'arätes f 
Muscheltrompe*f, auch anschwellende Trompe f: in der Form des Muschel- 


gewölbes gebildete Trompe mit nach oben breiter werdenden Steinen; 
> anschwellender Bogen (GlA, Faszikel 3). - Abb.117 
trompe_en coquille f, » a areill&e en panache; mit anschwellenden 


Monolithen » form&s de monolithes en panache 


Nischentrompe*f: Trompe mit nischenartigem Dekor. - Abb.118 


trompe en (forme de) niche f 


Ü . 
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Abb.119 Abb.120 
Stalaktitentrompe 


abgetreppte Trompe 
trompe & stalactites 2 ; 


trompe & gradins 


noch Trompe 


Prismentrompe f, Trompe mit Prismenzellen f: mit schrägkantigen, 
prismenartigen Zellen dekorierte Trompe; z.B. in dem Mahmud Pascha 
Hammam in Dschamken. 


trompe 3 prismes f, » & döcor prismatique 


Stalaktitentrompe*f: mit Stalaktiten gezierte Trompe. - Abb.119 
trompe & stalactites f 


Trompe*, abgetreppte f, Stufentrompe f, Treppentrompe f: aus über- 
einander gesetzten, vorkragenden Mauerschichten oder Steinbalken 


gebildete Trompe. -— Abb.120 


trompe & gradins f, » (appareilldöe) en escalier 
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Abb.121 
absetzende Trompe 
trompe en &chelon 


Abb.122 

flache Trompe 
trompe en segment 
de cercle 


noch Trompe 


Trompe*, absetzende f, Staffeltrompe f: mit mehreren, nach der 


' Tiefe gestaffelten Bogenläufen versehene Trompe. — Abb.121 


tromps en &chelon f, „» & ressauts, » (appareill5e) en roulsaux 


Trompe*, flache f, auch Flachtrompe f - Abb.122 
trompe en segment de cercle f 


Trompe, gerippte f 
trompe nervurds f 


Trompe, geschweifte f, Baldachintrompe f: Trompe mit teils wellen- 
förmiger und teils gebrochener Trompenstirn; z.B. in der Zeichnung 
von Philibert de L'Orme!) für Schloß Anet/Eure-et-Loir. 


trompe ondäs f, »_en baldaquin 


Vu sarchitectuner, neue Auflage Paris 1894, Tafel 89 
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Abb.123 
gestelzte Trompe 
trompe surel&ävße ! 





Abb.124 
persische Trompe 
trompe persane 


noch Trompe 1 


Trompe*, gestelzte f: Trompe, deren Wölbung erst bei einigen | . noch Trompe 


Steinlagen über dem Kämpfergesims der Trompe ansetzt. - Abb.124 


Trompe, steigende fs: Trompe mit aufsteigender Gewölbesohle; der 
trompe suräleväe f jzompe, steigende pP 9 ; 


Trompenanfänger liegt tiefer als die Anfänger des Stirnbogens. 


Trompe*, konische f, Trichtertrompe f, Kegeltrompe f: Trompe trompe inclinee f 


in der Form des liegenden Trichtergewölbes, die allgemein ver- 





Trompenanfänger m, Trompillon m: der erste Stein des liegenden 


Trichters einer Trompe. 


trompillon m 


breitete Form der Trompe. - sic Abb.114 
trompe coniqus f 


Trompe*, persische f: Trompe, die aus zwei konischen Gewölbe- N 


: ; ; | Trompenleibung f 
kappen mit Kehle hinter einer rundbogigen Trompenstirn besteht; 


intrados_ de trompe m 


die Kappenspitzen treffen am Trompenanfänger zusammen; zu unter- 


scheiden von der Kreuzgrattrompe. - Abb.124 


Trompennische f, Trompenwölbung f 
trompe persans f, auch » formöse de deux lunettes jumeldes voÖüte de trompe f 
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noch Trompe 


Trompenrücken m 
extrados de trompe m 


Trompenstirn f: Stirnbogen der Trompe. 
face_de trompe f 


Wabentrompe f: mit zellenartigem Dekor versehene Trompe. 
trompe ä alvdoles f 


Wandtrompe f: in einer Wand - nicht in einer Ecke - gelegene 


Trompe. 


trompe_ sur-1ls-pan f 
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Abb.125 

Gewölbe 

voüte 

1 Widerlagsmauer mur porteur 6 Gewölbestirn face de voüte 

2 Anfänger sommier 7 Gewölbescheitel sommet de voüte 
Anfangsschicht assise de sommiers 8 Scheitellinie ligne sommitale 

3 Stichkappe lunette 9 Gewölbelinie tracd de volte 
Teilgewölbe voüte partielle 10 Rücken extrados 

4 Tonne voßte en berceau ll Gewölbeschenkel montde de vote 
Hauptgewölbe maltresse-voüte 12 Leibung intrados 


5 Gewölbestärke 


&paisseur de voüte 





7. TEILE UND MERKMALE") 
ELEMENTS ET CARACTERISTIQUES 


yaı. auch Abb.1 und 83. Auf GlA, Faszikel 3 (Bogen und Arkaden, Kap.5 
"Teile und Merkmale") wird nochmals hingewiesen. 
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Abhängling*m, auch Gewölbe-Abhängling m: vom Scheitel eines Gewölbes 
herabhängender Stein; — hängender Trichter, — Hängegewölbe. - Abb.126 


clef (de voßte) pendants f; als Abhängling von Rippenkreuzen u.a. 
fausse-clef pendante f 


Absenker*m: zum Gewölbe aufsteigende, auf einem Kragstein ruhende 
Wandvorlage. - Abb.127 


versant mural (vertical) m 


Anker*m, Bauanker m, auch Schlauder f: konstruktive Vorrichtung zur 
horizontalen Verbindung von Bauteilen, zur Absicherung gegen Schub 
usw.; meist eine eiserne Stange mit Üse (> Ankerauge) und — Anker- 
splint,. - Abb.128 


ancre (de construction) f 


Ankeraugs*n: das umgebogene Ende des Ankerkopfes zur Aufnahme des 
Ankersplints. - Abb.130, Nr.1 


oeillet d'ancre m, trou d'ancre m 


Ankerbalken m, Ankerbaum m, Zugbalken m, auch Ankerbinder m: oft 
von Wand zu Wand reichender hölzerner oder metallener Zuganker zur 
Absicherung der Außenwände gegen den Gewölbeschub. 


tirant (en fer ou en bois) m 


Ankerkopf m: in das Mauerwerk eingreifendes Ende des Ankers mit 
dem > Ankerauge. 


töte d'ancre f 
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Abb.126 Abb.127 Abb.128 
Abhängling Absenker Anker 
clef pendante 


versant mural ancre 


noch Anker 


Ankersplint*m, auch Ankerschließs f, Ankerschlüssel m, Ankerarm m: 
durch das Ankeraugse gestecktes, oft ornamental gestaltetes Querstück 
(Flacheisen o.ä.) zur Aufnahme der Zugkraft. - Abb.130, Nr.2 


ancre f, clavette f 


Balkenanker m, auch Kopfanker m: zur Verankerung eines Balkens im 


Mauerwerk dienender, am Balkenkopf befestigter Anker. 


ancre d'about (de poutre) f 


Druckanker ms auf Druck beanspruchtes Verbandstück. 


ancre ä& pression f 


Gabelanker ms Anker mit y-förmigem Ankersplint. 


ancre en Y f 
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noch Anker 


Gewölbeanker m : durch das ganze Gewölbe gehender Anker. 1 Ankerauge 


ancre de volte f oeillet d'ancre 2 — 
2 Ankersplint 


Kreuzanker*m: Anker mit kreuzförmigenm Ankersplint. - Abb.129 ancre 1— 


ancre en croix f 


Maueranker m, Wandanker m 





ancre de mur f 
! Abb.130 


Abb.129 Stabanker 


. s ; | Kreuzanker \ 
Ringverankerung f, auch Ringanker m: kreisförmi . a barre 
aıinqverankerung T, 9 rmig angelegte Anbre tan. Era ancre 


Verankerung zur Absicherung von Kuppeln, Klostergewölben usw. 
gegen Ringspannungen. noch Anker 

armature en anneau f, ancrage en anneau m | Zisranker*m: Anker mit dekorativem Ankersplint, z.B. in Form eines 
Buchstabens, eines Kreuzes usw. - sic Abb.128 


S-Anker m: Anker mit S-förmigem Ankersplint, 
ancre d&corative f; mit blütenähnlichem Ankersplint » en fleuron 





ancre en 5 f 


| Zuganker m: auf Zug beanspruchter Anker. 


Stabanker*m: Anker mit stabförmigem Ankersplint. - Abb.130 
| tirant m, ancre & traction f 


ancre ä& barre (droite f, » & clavette (droite 


T-Anker m: Anker mit T-förmigem Ankersplint. | Auflager n, auch Gewölbeauflager n: Unterlage, auf der ein tragendes 
ancre en T f | Bauglied ruht. 


tas_ de charge m, cul d'imposte m 
Verankerung f | 


ancrage m, ancrure f | Aufstandsfläche f, Widerlagsfläche f; vgl. GlA, Faszikel 3. 


lit d'attente m 
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Bogenaustragung f, Rippenbogenaustragung f: Darstellungs- und Konstruk- 


tionsverfahren für das Rippensystem eines Gewölbes, bei dem man, im 
Gegensatz zur Urthogonalprojektion, die Aufrisse aller Rippenbogen un- 


verkürzt in der Zeichenebene erhält. 


»reproduction de nervures en plan« f 
Prinzipalbogenkonstruktion f: veralteter Terminus technicus für die 


Anfertigung einer Bogenaustragung, bei der alle Rippenbogen mit den- 


selben Radius geschlagen werden, 


»reproduction de nervures en plan dä möme rayon« f 


Busung*f, auch Busen m, Gewölbebusung f: sphärische Ausbauchung, 
insbesondere die Überhöhung der Gewölbekappen des Kreuzgewölbes; die 
Busung der Gewölbekappen vermehrt die Verspannung des Gewölbes; zu 


unterscheiden vom Stich; — gebustes Gewölbe. - sic Abb.10 


convexitd (de voüte) f 


gebust, busig 


bomb&ä, convexe 


Diagonalbogen m, Kreuzbogen m, auch Jxenbogen m (österr.): im Kreuz- 
gewölbe diagonal verlaufender gratiger, gekehlter oder gerippter 


Bogen; er besteht aus zwei —- Bogenästen (GlA, Faszikel 3); - Gratbogen, 
> Kehlbogen, > Kreuzgewölbe, — Kreuzrippe. 


ogive f, arc en - (ou: aröte) m, arc _d'ogives (ou: d'arätes) m; beide 


Diagonalbogen des Kreuzgewölbes crois&e d'ogives (ou: d'arötes) f 


Kreuzgratbogen m: Diagonalbogen im Kreuzgratgewölbe. 
ogive en aröts f 
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noch Diagonalbogen 


Kreuzkehlbogen m: Diagonalbogen im Klostergeuwölbe. 


ogive en aröte rentrants f 
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Kreuzrippenbogen m, auch Gratrippenbogen m: Diagonalbogen im Kreuz- 


rippengewölbe. 


ogive f 


Durchdringung f, auch Verschnitt m, Verschneidung f: das Ineinander- 


gehen zweier sich kreuzender Gewölbe von gleicher oder verschiedener 


Form; > Durchdringungsgewölbe. 


compändtration f, auch p&nätration f, interpenstration f 


Verschnittkurve f 


courbe de comp&n&tration f, 


»_ de p&nötration 
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Gewölbsabdeckung f, Gewölbedeckung f: Aufmauerung oder Aufschüttung 


über dem Gewölberücken, 


recouvrement d'extrados m, chaperon d'extrados m 











Gewölbeaufguß m: dünner Mörtelauftrag zur Abdichtung und 


Stabilisierung des Gewölbes. 


chape_de voÖte f 
Gewölbehintermauerung*f, Gewölbehinterfüllung f: Aufmauerung oder 


Aufschüttung zwischen Widerlagsmauer und Gewölbescheitel zur Abb.131 
: . } gr F Gewölbehintermauerung 
Festigung des Bruchfugenbereichs (1/3 bis 2/3 der Gewölbehöhe). marenneri& He penpiissees 


- Abb.131 
magonnerie de remplissage (de voüte) f, blocage chargeant les reins m _ 


Gewölbeübermauerung f, Gewölbeüberfüllung f: Aufmauerung oder Auf- 


schüttung zwischen dem Gewölberücken und der darüber liegenden 


Gewölbeanfang m, Wölbungsansatz m: Ansatzpunkt der Krümmung eines 
Gewölbss; > Gewölbefuß. 


naissance de voüte f, auch d&part de voüte m 





Decke. Fußlinie f, Anfallinie f: Horizontale, über der die Gewölbelinie 

magonnerie au-dessus de 1'extrados f, remplissage au-dessus_ de | ansetzt. 

L'extrados m ligne de naissance (de voüte) f, »_ de döpart (de voüte) 
Gewölbsachse*f: eine in Höhe der Widerlager unter dem Gewölbescheitel Gewölbeauskleidung f, Gewölbebekleidung f, Gewölbeverkleidung f: Über- 
verlaufende gedachte Linie; — Kuppelachse. - Abb.1, Nr.3 deckung der Wölbsteine mit einem Verputz, einer Verschalung usw. 
axe_de volte m revötement_de voüte m 


Gewölbeanfall m, Gewölbefuß m: unterer Teil des Gewölbeschenkels, vom Gewölbebau mı Errichtung eines Gewölbes. 


Gewölbsanfang bis zu einer Höhe, in der die Wölbsteine nur noch durch construction de volte f, voßtement m 


ihre Keilform gehalten werden. 


retomböe de voßte f i\ 
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noch Gewölbebau 


Einwölbung*, freihändige f: Errichtung eines Gewölbes ohne Lehr- 
gerüst. - Abb.132 
construction de voüte sans coffrage f, voßtement_ sans coffrage m 


gewölbt 
voltö; bei einem Bogen argu& 





unterwölben 
volter par-dessous, &älever une volte-support Abb.132 

freihändige Einwölbung 

Gewölbefach n, Fach n: von Rippen oder Graten begrenzter kleinster construction de voüte 


Abschnitt der Gewölbeleibung. SENSE ERS. 


senpertiment d’intrados m i , Gewölbefirst*m, First m: oberster Teil des Rückens eines Gewölbes; 
> Gewölbescheitel. - Abb.l, Nr.7 


Gewölbefeld n, Gewölbeabteilung f: größerer Abschnitt innerhalb eines r 
faite d'extrados (de volte) f 


Gewölbes, der sich von anderen Abschnitten konstruktiv oder dekorativ ; 
abhebt; > Gewölbejoch; — Netzfeld. 


Gewölbefläche f, Wölbungsfläche f, Wölbfläche f, Gewölbeleibung f, 
champ_de voüte m, section de voüte f 


Leibung f, Laibung f: die sichtbaren Flächen eines Gewölbes an Leibung 


Chorhauptfeld n | und Rücken; entsprechend der Gewölbeform als Kugelfläche, Walmfläche, 
champ_de voßte du _chevet m Sphäroidfläche usw. bezeichnet. 
\ ! 
EEE douseile (de volte) f 
! 
champ de vofts d'une trauße m Leibung*f, Intrados m, innere Leibung f, Gewölbeleibung f: innere 
Seitenschiffeld n | Gewölbefläche. - Abb.125, Nr.12 


champ_de voüte d'un bas-cötö m intrados (de volte) m, douslle (de voüte) intärieure f 
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noch Gewölbefläche 


Rücken*m, Extrados m, äußere Leibung f, Gewölberücken m: äußere 
Gewölbefläche. - Abb.125, Nr.10 


extrados (de voüte) m, douelle (de volte) ext&rieure f 


Gewölbefuge f; > Fuge (GlA, Faszikel 3). 


joint_de voüte m, veraltet (16.Jh.) commissure f 


Fuge, konzentrische f 
joint concentrique m 


Gewölbehaupt n: oberer Teil des Gewölbes; zu unterscheiden vom Gewölbe- 
haupt = Gewölbestirn; — Gewölbescheitel, > Bogenhaupt (Gl1A, Faszikel 3). 
töte de voüte f, cräte de voüte f 





Gewölbe joch n, Joch n, Travde f: überwölbter, zwischen Hauptstützen 
gelegener Abschnitt einer Gewölbefolge, oft durch Gurtbogen von den auf 
der Hauptachse angrenzenden Gewölbejochen getrennt; zu unterscheiden 

von den weiteren Bedeutungen von Joch, z.B. dem > Römischen Joch (GlA, 
Faszikel 3), dem Fassadenjoch und Brückenjoch; > Gewölbefeld, > Gewölbe- 


system. 


travße (voütöe) f 
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Abb.133 
Doppel joch 
travde double 


noch Gewölbe joch 


Doppel joch*n: zwei gekuppelte Joche, die z.B. durch ihre Stützen 
geschieden, durch die Gewölbeform jedoch verbunden sind; z.B. in 
der Kathedrale zu Durham; auch die Joche des Seitenschiffs im 

> gebundenen Gewölbesystem, die nur durch eine Zwischenstütze ge- 


schieden sind. - Abb.133 
travös double f, deux travdes jumeldes f pl 


Joch*, durchgehendss n, durchgehende Trav&e f: das Gewölbejoch im 
durchgehenden Gewölbesystem, wobei die Gewölbe im Seitenschiff genauso 


lang sind wie die Gewölbe des Mittelschiffes. - Abb.134 
trav&e simple f, » continus, » passante (ä une trav&e de la nef 


correspond une travßse du collatöral) 
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noch Gewölbe joch 


Joch*, geschiedenes n, geschiedene Trav&s f: das Gewölbejoch im 


> gebundenen Gewölbesystem, wobei die Gewölbe im Seitenschiff 

nur halb so lang sind wie das Gewölbe des Mittelschiffes. - Abb.135 
»trav&e doubläe«f (ä une travße de la nef correspondent deux 

travßes du collatäral) 


Polygonjjoch n: ein mehrseitiges Joch, wie es sich z.B. beim 
polygonalen Chorschluß ausbildet. 


travöe polygonals f 


Tonnen joch n: Joch einer > gegliederten Tonne. 


trav&e d'une vofßte en berceau fractionnd f 


Gewölbekappe*f, Kappe f: Gewölbeabschnitt zwischen den meist zum 
Gewölbescheitel aufsteigenden Graten oder Rippen eines Gewölbes, z.B. 
die visr Kappen des Kreuzgswölbes. Die Kappen können eingeteilt werden 
in horizontale gerade Kappen, gerade Kappen mit Stich (auf- oder ab- 
wärts), horizontale busige Kappen (Anfang und Ende auf gleicher Höhe), 
busige Kappen mit Stich (auf- oder abwärts) und sphärische Kappen 

(ihr Grat verliert sich im Gewölbehaupt). Zu unterscheiden ist die 
Böhmische Kappe, welche ein vollständiges Gewölbe bildet; > Stich- 
kappe, > Kappengewölbe, > Gewölbewange, > Stich. - Abb.l, Nr.5 

voßtain m, canton m; als > Kreuzkappe quartier m 


Gewölbekappe*, längsgerichtete f; - sic Abb.13 
quartier longitudinal m 
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IX 
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XI 
TEN FEN 





Abb.134 Abb.135 
durchgeshendes Joch geschiedenes Joch 
trav&e simple trav&e double 


noch Gewölbekappe 


Gewölbekappe*, quergestellte f; - sic Abb.13 
quartier transversal m 


Gewölbekappe*, radiale f; - sic Abb.9 
quartier rayonnant m 


Kreuzkappe*f: Gewölbe im Kreuzgewölbe; zu unterscheiden von Krauz- 
kappe = Kreuzkappengewölbe. - Abb.l, Nr.5 
quartier m, voötain m 


Gewölbekranz*m, Kappenkranz m: selbständig gemauerter Entlastungsbogen 
an der Nahtstelle zwischen einem Hauptgewölbe und einer Stichkappe; er 
dient der Stichkappe als Widerlager. - Abb.1l11 


arc de renfort de lunette m, avant-voussure f 
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Gewölbelinie*f, Wölblinie f, auch Gewölbebogen m, Wölbungslauflinie f: 


Bogenlinie, durch deren Parallelverschiebung die Gewölbeform erzeugt 
werden kann; man unterscheidet innere und äußere Gewölbelinie. - Abb.125, 
Nr.9 


trac& de voüte m 


Geußlbepfäiler*")n, Pfeiler m: freistehende oder an eine Wand angefügte 


bzw. in sie eingebundene Stütze, die das Gewölbe trägt; — Stützen- 
wechsel. - Abb.136 


pilier de voüte m 


Gewölbeprofil n 
profil de voüte m 


Gewölbeschale f: 1. Gewölbekörper m, auch Gewölbemauerwerk n: die massive, 
gsmauerte Konstruktion eines Gewölbes; — Gewölbeverband. 
 voüte compacte f 

2. auch Wölbschale f: sphärisches Teilgewölbe über (barocken) Durch- 
dringungskurven. 
voütain sphörique (baroque) m 

3. dünnwandiges — Gewölbefach. 


voßtain mince m, » faible 


Gewölbescheitel*m, Scheitel m: oberster Teil der inneren Leibung eines 
Gewölbes; > Gewölbehaupt, — Scheitelpunkt. - Abb.125, Nr.7 

sommet de voüte m 

Die Pfeiler, Säulen, Dienste usw. werden in einem anderen Faszikel 


behandelt; hier sind nur die für das Gewölbe wichtigsten Termini aufge- 
nommen. 


2 
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Abb.136 

Pfeiler s 
pilier Fr 
1 Plinthe plinthe T 7 
2 gegliederter base de pilier 

Pfeilerfuß moulur& 

3 Pfeilerschaft füt de pilier 

4 Pfeilergesims moulure de pilier 

5 Scheidbogen grand-arc ILL 
6 Diagonalbogen ogive = 
7 Gurtbogen arc doubleau 

8 Würfelkapitell chapiteau cubique 

9 Zwischenpfeiler pilier intermediaire 
10 Halbsäule demi-colonne 


noch Gewölbescheitel 


Auge n, Scheitelöffnung f, Opäum n, auch Opason n, Opaion n, Nabel- 
öffnung f: Öffnung im Scheitel einss Gewölbes oder einer Kuppel zur 


Belichtung des Raumes; — Lichtring. 


oeil m 


Lichtring m, Lichtkranz m, auch offener Scheitelring m, offener 


Scheitelkreis m: größerer - Scheitelring mit — Auge. 


ouverture zenithale f 


Nabel m: Gewölbescheitel mit Scheitelring; ist er offen, so wird er 


> Auge oder Nabelöffnung genannt. 
sommet & clef annulaire m, auch »plafond bord& d'une clef annulaire« m 


Scheitelhöhs f: der Abstand vom Fußboden zum Gewölbescheitel; zu unter- 
scheiden von der Stichhöhe. 


hauteur sous clef f 
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h Gewölbescheitel 

Scheitellinie*fs entlang dem Gewölbescheitel verlaufende, gedachte 
Linie. - Abb.125, Nr.8 

ligne sommitale f, »_de sommet 

Scheitelpunkt*m, Nabelpunkt m, auch Schlußpunkt m: höchster Punkt 


eines Gewölbes, z.B. des Kreuzgewölbes oder der Kuppel; oft auch 


synonym mit Gewölbescheitel gebraucht. - Abb.83, Nr.3 


point sommital (de voßte) m, auch clef (de voßte) f 


Scheitelring*m, Sprengring m, Schlußring m, Nabelring m, Scheitel- 


kreis m: gemauerter Ring im Gewölbe- oder Kuppelscheitel zur Auf- 
nahme und Versteifung der gegen ihn anlaufenden Rippen; z.B. in 
der Pfarrkirche von Fontaines-en-Sologne/Loir et Cherz; > Rippen- 


kranz, —» Lichtring, — Nabel. - Abb.137 


clef_(de voüte) annulaire f, auch anneau de retenue m 


Gewölbsschenkel*m, Gewölbeachsel fs: der das halbe Gewölbe umfassende 


Abschnitt zwischen Widerlager und Gewölbescheitel; > Gewölbsanfall. 
- Abb.125, Nr.11 


montöe de voüte f; das untere Drittel rein de voüte m 


Gewölbeschub m, Wölbungsschub m; — Schub (GlA, Faszikel 3), - Last. 


ouss&e latärale (ou: horizontale 


de voüte f 
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Abb.137 
Scheitelring 
clef annulaire 


Gewölbesehne f, Sehne f: gedachte Verbindungslinie von zusammengehörenden 
Widerlagspunkten. 


corde de voüte f 


Gewölbesprenguweite*f, Gewölbestützweite f, Gewölbespannweite f: der 


Abstand zwischen einander gegenüberliegenden Widerlagspunkten; > Spann- 


weite (Gl1A, Faszikel 3). - Abb.1, Nr.1l 


portöe de (la) voüte f, diametre de (la) voüte m 


Gewölbestärke*f, Gewölbedicke f, Wölbstärke f: die Dicke der Gewölbe- 


schale, d.h. der Abstand zwischen Leibung und Rücken, —- Abb.125, Nr.5 


&paisseur de (la) voüte f 
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Abb.138 und 138a Abb.138a 
durchgehendes Gewölbesystem 
syst&me de voüÜtes & travdes simples 





Gewölbestirn*f, Stirn f, auch Gewölbehaupt n; die Stirn der Randbogen 
eines Gewölbes; zu unterscheiden vom Gewölbehaupt als oberem Teil des, 
Gewölbes; — Stirn (GlA, Faszikel 3). - Abb.125, Nr.6 

face de voßte f 


Gewölbesystem n: die konstruktive Anordnung der Gewölbe eines Gebäudes, 
z.B. die Zuordnung der Gewölbe im gebundenen Gewölbesystem; > Gewölbe- 


joch. 
systeme de voütes m, disposition de voltes f 


Gewölbesystem*, durchgehendss n, nicht gebundenes System n: Schema 


des Kirchengrundrisses, bei dem die Gewölbe des Mittelschiffs die 
gleiche Länge haben wie diejenigen der Seitenschiffe; — durch- 
gehendes Joch. - Abb.138 und 138a 


systeme _de voltes ä travdes simples m 
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IX R 


DUIIX 


Abb.139 und 139a Abb.139a 
gebundenes Gewölbesystem 

systeme de voütes ä 

trav&es doubles 


noch Gewölbesystem 


Gewölbesystem*, gebundenes n, gebundenes System n, gebundenes Schema n, 


quadratischer Schematismus m: auf das Vierungsquadrat bezogenes Schema 
für den Grundriß der romanischen Kirche, wobei einem Quadrat im Mittel- 


schiff je zwei Quadrate halber Länge in den Seitenschiffen entsprechen; 


> geschiedenes Joch, — Stützenwechsel. - Abb.139 und 139a 
syst&me_de voßtes ä traväes doubles m 


Gewölbetragwerk n, Gewölbeträger f pl: alle tragenden Bauglieder, auf 


denen ein Gewölbe ruht, wie Wände, Pfeiler, Dienste usw. 


support de voßte m, &läments porteurs de voüte m pl 
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Abb.140 
Gewölbeverband 
appareil de voüte 


1 bogenförmige Ringschicht 
appareil en assises arquöss 


2 Kuff 
appareil assis6 





Gewölbeverband*m, Wäölbverband m: der Mauerverband eines Gewölbes; 
> Wölbschicht. - Abb.140 


appareil (clav&) de voßlte m 


Gewölbeverband*, Flöchbr N: der Mauerverband des flachen Ge- 
wölbes; es kann auf Kuff wie eine Tonne (volte plate appareillde 
sur le plan d'un berceau) oder in Ringschicht wie eine Kuppel 
(voßte plate appareill&e sur le plan d'une coupole) oder im 
Schwalbenschwanz wie ein Klostergewölbe (volte plate appareillße 
sur le plan d'une voßte en arc-de-cloitre) gemauert sein. 

- sic Abb.8 


appareil_ de voßte plate m 


N) architecture. Methode et vocabulaire, 5p.142 
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Abb.141 

Gewölbeverband mit radialen 
Monolithsteinen 

appareil de voüßte ä monaolithes 
en panache 


noch Gewölbeverband 


Gewölbeverband*, radial steigender m, auch Muschelschicht f: Wölb- 
verband aus radial angeordneten Wölbsteinen, die sich nach oben 
verbreitern, gewissermaßen anschwellen; vor allem bei Muschelge- 


wölben, Konchen, Pendentifs und Trompen. - sic Abb.39 
appareil de voüte en coquille m, auch » de voÜte en panache 
Gewölbeverband* mit radialen Monolithsteinen m - Abb.141 


appareil de voüte dä monolithes en panache m 


Gewölbeverband*, versetzter m, versetzter Verband m: Mauerverband 
mit Schichten verschieden gelagerter Steine, z.B. mit liegenden und 


stehenden Schichten. - sic Abb.143 
appareil de voüte en assises changeantes n 
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Abb.142 
Kuff 
appareil assis& 


noch Gewölbeverband 


Kuf(f)*m, Kufverband m: Verband in ebenen Schichten, die in Richtung 
der Scheitellinie (bzw. Kämpferlinie) des Gewölbes oder der Gewölbe- 
kappe verlaufen; die Mehrzahl der Gewölbe ist "auf Kuff" gemauert. 

- Abb.142 


appareil (de voßte) assis& m 


Gewölbe auf Kuff n 


voßte assisöde 


Ringschicht*, bogenförmigs f: Gewölbeverband, bei dem die Wölb- 
schichten bogenförmig von einem Widerlager über den Gewölbescheitel 
zum anderen Widerlager (z.B. bei Tonnen) oder parallel zum Stirn- 
bogen (z.B. bei Kreuzgewölben) angeordnet sind. - Abb.140, Nr.1 


appareil (de voüte) en assises arqudes m 





| 
| 





| 
| 
| 
{ 











- TEILE UND MERKMALE - 129 


Tonne in Ringschicht f 


Abb.143 
kreisförmige Ringschicht 
appareil en assises 

concentriques 


liegende Schicht 
assise pos&e ä plat 
stehende Schicht 
assise pos&e de champ 
Schwalbenschwanz 
appareil en chevrons 


noch Gewölbeverband/Ringschicht 


Abb .144 
spiralförmige Ringschicht 
appareil en assises en limagon 


(voüte f_ en) berceau appareilld en assises arguöss m 


Ringschicht*, spiralförmige f - Abb.144 
appareil (de voüte) en assises en limagon m 


Kuppel in spiralförmiger Ringschicht f 


Ringschicht*, kreisförmigse f: Gewölbeverband, bei dem die Wölb- 
schichten in horizontalen, konzentrischen Kreisen angeordnet sind, 


z.B. bei Kuppeln. - Abb.143 


appareil (de voüte) en assises concentrigues m 


coupole appareilldöe en assises en limagon f 
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noch Gewölbeverband 


Schwalbenschwanz*m, Schwalbenschwanzverband ms Gewölbeverband mit 
schräggestellten Schichten, die V-förmig aufeinander treffen. 
- Abb.145 


appareil (de voßte) en chevrons m 


Gewölbewange*f, Wange fs Ausschnitt aus einer Zylinderfläche mit gerad- 
linigem Ansatz; vier dreieckige Gewölbewangen können z.B. ein vier- 
seitiges > Klostergewölbe mit Kehlen und Scheitelpunkt bilden; im 
Gegensatz zu den > Gewölbekappen besitzen dis Gewölbewangen keine 
Stirnöffnungz; > Muldengewölbe. - sic Abb.24 

voßtain en arötes rentrantes m, quartier en arötes rentrantes nm, auch 


canton en arötes rentrantes m 





Grat ms von zwei sich Üüberschneidenden Flächen gebildete Kante; > Kehle. 


ardöte (saillante) f; aus V-förmigen > Gratsteinen » dä vousseirs en \, 
auch enfourchement m 


Doppelgrat m; — Gratgewölbe. 
arötes doubles f pl 


Grat, dreifacher m; — Gratgewölbe. 
arötes triples f pl 


Rückengrat m: am Extrados vortretender Grat, z.B. bei der Spitz- 
tonne. 


aräte d'extrados f 
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Abb .145 

Hängekuppel 

im Schwalbenschwanz 
coupole suspendue 
appareill&e en chevrons 





- Gratbogen m: Bogenlinie, die an einem Grat verläuft, z.B. zwischen den 


Gewölbekappen im Kreuzgratgewölbse; — Kehlbogen. 


arc en aröte m, » formant aräte 
gratig: mit einem Grat versehen. 
ä aröte 


Gurtbogen*m, auch Gurt m; quer zur Achse eines Gewölbes gespannter Ent- 
lastungsbogen, z.B. bei der Tonne und beim ausgeschiedenen Kreuzgewölbe; 
> Gurtgewölbe. - sic Abb.20 


arc doubleau m, doubleau m 


Gurtträger m: Stütze eines Gurtbogens; als Pfeiler, Säule, Dienst 
oder Kragstein ausgebildet; - bei einigen Autoren auch Bezeichnung 
für Bandrippe, 


but&e d'arc doubleau f 
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noch Gurtbogen 


Gurtweite f, Gurtbogenweite f: Abstand zwischen Gurtbogen (in Achsen- | 
richtung) von Mitte zu Mitte; > Gurtgewölbe. 


entre-axe de doubleaux m, auch intervalle entre des travdes m 


Längsgurt m 
doubleau longitudinal m 


Obergurt m: am Extrados sichtbarer Gurtbogen. | 





rouleau sup&rieur (du doubleau) m Abb.147 
Kassette 
Qusergurt m caisson 


doubleau transversal m 


Schildgurt m; Saar Kassette*f: vertieftes, gerahmtes Feld in der Leibung eines Kassetten- 
9 > os MB u 7 


arc doublsau engag& m 


gewölbes, einer Kassettenkuppel oder eines Bogens von quadratischer, 


rautenförmiger, polygonaler oder runder Form; symmetrisch angeordnet 


Schwibbogengurt m ; eu de 
und oft mit Rosetten, figürlichem Schmuck oder Gemälden versehen. 
doubleau-diaphragme m 
- Abb.147 
Untergurt m: am Intrados sichtbarer Gurtbogen. | caisson m 





rouleau införieur (du doubleau) m | 


Verstärkungsgurt ms Entlastungsbogen für Gewölbe großer Spannweite. | 
| 
rouleau de renfort m, - de dächarge | 
| 


Kehlbogen m: Bogenlinie, die an einer Kehle verläuft, z.B. im Kloster- 
gewölbe; — Gratbogen. 


arc en aröte rentrante m 





Könpfer*n, Gewölbekämpfer m: Deckplatte über einer Stütze; zu unter- Kehle*f: rinnenartige Einziehung zwischen zwei Gewölbewangen, z.B. am 


scheiden vom Kämpfer als Widerlager; vgl. GlA, Faszikel 3. - Abb.146 | Intrados des Klostergewölbes; > Grat. - Abb.1, Nr.6 


imposte m, auch culot m aröte rentrante f 
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Kragstein m, auch Tragstein m, Balkenstein m, Kraftstein m, Notstein m: 
auskragender Stein, der eine Last (Gurtbogen, Rippen, Plastik etc.) auf- 


nehmen kann. 


tas_de_ charge m, pierre d'attente f 


Kuppelachse f: senkrechte Mittelachse einer Kuppel. 
axe vertical de coupole m 


Kuppeldach n: 1. Über dem Rücken einer Kuppel eigens konstruiertes 
und gedecktes Dach. 
döme m 


2. der mit Dachdeckung unmittelbar versehene Rücken einer Kuppel. 


extrados (de coupole) en couverture m; daher diese Kuppel selbst 


x 


coupole ä extrados en couverture f 


Kuppeldach, geripptes n 


döme nervur& m 


Kuppeldach, geschraubtes n, spiralförmiges »: Kuppeldach mit 


spiralförmig aufsteigenden Graten. 


däöme_tors m, „_en spirale 


Kuppeldach, gestelztes n 
döme surdölevö m 


Vielpaß-Kuppeldach n: Kuppeldach auf einer paßförmigen Grundfläche. 


döms ä cötes m 


Kuppelfenster*n - Abb.83, Nr.5 
fendtre_de coupole f 
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Kuppelfuß m: Anfangsschicht der Kuppel; der Kuppelfuß ruht auf Pendentifs 
oder Trompen, Türkischen Dreiecken, Schwibbogen oder einem Tambour, auf 
ebenen vorkragenden Steinplatten (dalles plafonnantes, dalles angulaires) 


oder über einem Dreiecksfries (zone trianguläs); — Anfangsschicht. 


assise de sommiers_ de coupole f 


Kuppelkappe*f, Kappe f: die Gewölbekappe der Kuppel. - Abb.83, Nr.4 
voßtain m, pan_ de döme m 


Kuppselkappe, konvexe f 
cöte de döms f 


Kuppelraum m: von einer Kuppel Üüberwölbter Raum; > Kuppeltraguerk. 
»espace sous coupole« m 
Kuppelschale f, Schale f: die massive (gemausrte) Konstruktion einer Kup- 


pel; > Kuppelverband, — einschalige Kuppel, — mehrschalige Kuppel. 
calotte de coupols f, voüte de coupole f 











136 - TEILE UND MERKMALE - - TEILE UND MERKMALE - 137 





Kuppelscheitel*m: der höchste Punkt der Leibung einer Kuppel. - Abb.83, 
Nr.3 


sommet de coupole m | 


Kuppeltraqwerk*n, Kuppelträger m pl: alle tragenden Bauglieder, auf 
denen eine Kuppel ruht; — Kuppelraum. - Abb.83, Nr.8 


support_de coupole m, &läments porteurs de coupole m pl | Abb.148 


Lehrgerüst 
cintre 








Kuppelverband m: der Mauserverband einer Kuppel; — Gewölbeverband. 


appareil (clav&) de coupole m 


noch Last 


Last f, Auflast f: der auf Stützen, Träger und Widerlager durch Be- 
Verkehrslast f, Nutzlast f 


charge variable f, » roulante 
wWindlast f 
charge _ dus au vent f 


lastung ausgeübte Druck; > Gewölbeschub. 
charge f 

Dachlast f 

charge de toit f 

Eigenlast f, Totlast f Laterne*f: bekrönender Aufsatz mit Öffnungen zur Beleuchtung eines Innen- 
charge permanentes f, » fixe 
Gewölbelast f, Gewölbseauflast f 
charge_de volte f 
Lastkomponenten f pl 
composantes de charges f pl 
Schneelast f 


charge due ä la neige f 


rTraumes, z.B. im Scheitel einer Kuppel oder eines Klostergewölbes. 
- sic Abb.96 und 97 


lanternon m 


Lehrgerüst*n, Wölbgerüst n: tragendes hölzernes Gerüst für den Gewölbe- 
bau; > Lehrbogen (GlA, Faszikel 3). - Abb.148 


eintre (de construction d'une voüte) m, charpente (d'une voöte) f 


abrüsten, abnehmen 


d&cintrer, desceller les cintres 
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noch Lehrgerüst 


Abrüsten n, Abnahme f 


d&äcintrement m, d&cintrage m 


einrüsterm, einschalen, berüsten, ausrüsten 
cintrer, coffrer, poser les cintres, poser le couchis 
Einrüsten n, Einschalen n 


cintrage m, coffrage m 


Luftloch n: Öffnung zur Belüftung eines Gewölbes etc. 


trou d'aßdration m 


Scheitelloch nz Luftioch im Scheitel eines Gewälbes. 


trou d'aßration au sommet de volte m 


Netzfeld n, Netzrippenfeld n: das - Gewölbefeld eines engmaschigen 
Rippengewölbes; je nach der Lage des Netzfeldes im Raumbogenfeld 

'- also im Bereich des Scheitels oder der Widerlager oder am "Kopf" 
eines Gewölbes im Übergang in ein anderes - werden von einigen Autoren 
folgende Termini gebraucht: Kopfnetzfeld, offenes und geschlossenes 
Randnetzfeld, Scheitelnetzfeld, Strahlennetzfeld, Zwickelnetzfeld. 


champ_de voüte röticuldöe f 


Randbogen*m: ein Gewölbe begrenzender Bogen, z.B. die Gurt- und Scheid- 
bogen beim Kreuzgewölbe. - Abb.1, Nr.10 


arc d'encadrement m, auch » de bord, » bordant une volte 
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 Schalung f: Auflage von Schalbrettern auf das Lehrgerüst als Unterlage 
für die Wölbsteine anläßlich der Aufmausrung eines Gewölbes; eine 
Hilfskonstruktion, die nach dem Trocknen des Mörtels oder Betons abge- 


nommen wird; — freihändige Einwölbung. 


coffrage m 


Schicht f, Schar f, auch Mauerschicht f: waagerechte Steinlage von 
gleicher Höhe. 


assise f, rang m 


Anfangsschicht*f, auch Anfängerschicht f, Kämpferschicht f, Kämpfer- 
steinschicht f, Füßel n (österr.): die Steinschicht der — Anfänger; 


> Gewölbesohlse, — Kuppelfuß. -— Abb.125, Nr.2 
assise de sommiers f, rang de sommiers m; die obere Lagerfläche der 


Anfänger lit en coupe de sommiers m 
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noch Schicht 


Gewölbesohle f: die untere Lagerfläche der Anfangsschicht; sie 
berührt die - Aufstandsfläche (Gl1A, Faszikel 3). 


lit inf&rieur (de 1'assise) de sommiers m 


Schicht*, liegende f - Abb.143, Nr.l 
assise posös & plat f 


Schicht*, stehende F - Abb.143, Nr.2 
assise pos&e de champ f 


Schlußsteinschicht fs durch den Schlußstein verlaufende Wölbschicht. 


assise (de voussoirs assant par la clef f, rang (de voussoirs) 
passant_ par la clef m 


wölbschicht f, Gewölbeschicht f, Wölbschar f, auch Bogenschicht f: 


a a 


die einzelne Schicht der > Wölbsteinez; — Gewölbeverband. 


assise de voussoirs f, rang de voussoirs m 


Spiegel*m: ebenes Mittelstück eines > Spiegelgewälbes. - sic Abb.4l 
und 42 


fond plat m 
Stalaktit*m, Mugarnas m: Schmuckform der islamischen Kunst, die dem von 


der Höhlendecke nach unten wachsenden gleichnamigen Tropfstein gleicht; 
die Stalaktiten bestehen aus einzelnen Klötzchen aus Holz oder Stuck 
oder sind auf Gips- oder Holzlehren gefertigt; — Stalaktitengewölbe. 

- sic Abb.66 


stalactite m 
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Stich*m, Gewölbsstich m: Überhöhung des Scheitels eines Kreuzgewölbes 
gegenüber der Scheitelhöhe der Schild- und Gurtbogen durch Anhebung 
der Scheitellinien der Gewölbekappen; zu unterscheiden vom Stich = 


Stichhöhe und von der Busung; > Gewölbe mit Stich. - sic Abb.19 


surhaussement (de sommet) m 


Bogenstich m: Stich mit gebogener Scheitellinie, z.B. beim 
romanischen Kreuzgewölbe im Gegensatz zum römischen Kreuzgewölbe, 


das ohne Stich ist. 


surhaussement incurv& (de sommet) m 


Stich, gerader m: Stich mit geradlinig steigender oder fallender 


Scheitellinie. 


surhaussement droit (de sommet) m 
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Stichhöhes*f, Pfeilhöhe f, Stich m, Pfeil m, Wölbhöhe f, Gewölbehöhe f, 
Gewölbepfsil m: der Abstand zwischen Sehne und Scheitel des Gewölbes; 


zu unterscheiden vom Stich des überhöhten Scheitels und von der Scheitel- 


höhe. ige Abb.1l, Nr.9 


fläche (d'uns_ voüte) f 


Stirnmauer f, Schildmausr f, Stirnwand f, Schildwand f; Umfassungsmauer 
eines überwölbten Raumes, die keinen Gewölbeschub aufzunehmen hat; an 
ihr liegt der > Schildbogen (GlA, Faszikel 3); im Gegensatz zur Wider- 
lagsmauer. 

mur de clöture m, » de retenue 

Strebebogen m, Hochschiffstrebe f, auch einfacher «=: im gotischen 
Strebewerk zur Aufnahme des Schubs der Gewölbe gespannter, ansteigender 
Bogen (vgl. GlA, Faszikel 3). 

arc-boutant m, auch »-boutant simple, »-boutant d une volde 


Te c 


Doppelstrebebogen*m, auch doppelter Strebebogen m: Strebebogen mit 
zwei übereinander gespannten Bogen. - Abb.149 


arc-boutant double m, batterie ä arcos superpos&s f, batterie d'arcs- 
-boutants f, auch »-boutant dä double batterie 





Strebemauer*f: zur Längsachse einer Mauer quergestellte, oft sich ver- 
jJüngende Verstärkungsmauer; — Strebepfeiler. - Abb.150 


mur-boutant m 
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Abb.149 Abb.150 Abb .151. 
Doppelstrebebogen Strebemauer abgekaffter 
arc-boutant double mur-boutant Strebepfeiler 


ceontrefort amorti 
noch Strebemauer 


Strebemauer, geböschte f 
mur-boutant talute m 


Strebepfeiler*m ), auch Verstärkungspfeiler m, Strebe f: pfeilerartige 


Mauerverstärkung an einem Punkt, der hohen Druck- und Schubkräften aus- 
gesetzt ist; meist schräg gegen eine Mauer gestellt bzw. abgekafft; 
nach außen vorspringend oder auch nach innen eingezogen; bei Basiliken 
an der Umfassungsmauer der Seitenschiffe gelegen und mit Strebebogen 
versehen; — Strebemauer. - Abb.151 


contrefort m 


Strebepfeiler*, abgekaffter m - Abb.151 
contrefort amorti m 


1) 


vgl. Fußnote 5.120 
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noch Strebepfeiler 


Strebepfeiler*, geböschter m, schräger » - Abb.152 


contrefort talutö m, » en talus 


Strebewerk n: Konstruktion zur Aufnahme von Lastkomponenten aus Druck- 
und Schubkräften; bei der gotischen Basilika aus Strebepfeilern und 
Strebebogen bestehend. 


contrefort & arcs-boutants m 


Stütze N), tragende Säule, Pfeiler oder Pfosten usw. 


support m, piödroit m 


Stützenwechsel*m:s jambisch oder daktylisch wechselnde Folge ver- 


schiedener Stützen; + gebundenes Gewölbesystem. - Abb.153 


alternance de supports f 


Tambour*m, auch Trommel f, Gewölbetrommel f: der zylindrische, manch- 
mal auch vieleckige Unterbau einer Kuppel, der zwischen die Anfangs- 
schicht und die Widerlager des Gewölbes eingefügt und meist mit Fenstern 
versehen ist; — Tambourkuppel. - Abb.83, Nr.1 


tambour m 


Kranzgesims*n - Abb.83, Nr.6 


corniche f 


Tambourfenster*n - Abb.83, Nr.7 


fenötre de tambour f 


1) 


vgl. Fußnote 5.120 
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Abb.152 Abb.153 Abb.,154 

geböschter Strebepfeiler Stützenwechsel Türkisches Dreieck 

contrefort talut& alternance de supports pyramide angulaire 
renvers&e 


Türkisches Dreieck*n: vorkragender Kuppelträger ebener oder gebrochener 


Fläche in der Form einer umgekehrten Pyramide; — Trompe. - Abb.154 


pyramidse angulaire renversöe f 


Widerlager*n, Kämpfer m, Widerlage f, Gewölbekämpfer m, Gewölbewider- 
lager n: Bauglied, das — Last und > Schub des Gewölbes aufnimmt (G1A, 


Faszikel 3); zu unterscheiden vom Kämpfer als Deckplatte. - Abb.l, 
Nr.l 
contrefort m, but&e f, auch culös f 


Widerlagsmauer*f: Mauer, die Druck und Schub eines Gewölbes aufnimmt; 
> Stirnmauer. - Abb.125, Nr.l 


mur _porteur m; »_de but&e 
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Abb.155 
Gratschnitt 
taille des arödtes f 


wölbkunst f 


art (de construire) des voütes m 


wölbstein m, Gewölbestein m, auch Wölber m, Gewölbekeilstein m: keil- 





förmiger Stein mit gekrümmten Leibungsflächen; sofern die vier schrägen 
Lagerflächen des Wölbsteines konvergieren, spricht man von lit en 
coupe m; falls sie nicht konvergieren, spricht man von lit en fausse- 


coupe m; > Wölbschicht. 


voussoir m, auch claveau (ä douelle) m 


Anfänger*m, auch Anfangstein nm, Gewölbeanfänger m: der erste 
wölbstein über dem Kämpfer; - Anfangsschicht. - Abb.125, Nr.2 


sommier (de voßte) m 


eintreiben: einen Wölbstein in das Gewölbe einfügen. 


claver 
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Abb.156 Abb.157 
Gratstein Gratverstärkung 
voussoir arötier renforcement d'aröte 


noch Wölbstein 


Gratschnitt*m: Behauen der Steine zur Ausbildung eines Grates. 


- Abb.155 
taille des arötes f 


Gratstein*m, Gratwölbstein m: Wölbstein, der am Grat eings Gewölbes 
eingefügt ist und einen besonderen Steinschnitt zeigt. - Abb.156 


voussoir aräötier m, auch » formant aräöte; in der Form des Haken- 


steins » (arötier) en orossette; in V-Form » arötier 





Gratverstärkung*f: Hinzufügung überlagernder Steine über 
zur Aufnahme von Schubkräften. - Abb.157 


renforcement d'aröte m 
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Abb.158 Abb.159 Abb. 160 
Schlußstein . Kringel Gewölbekrone 
clef clef en anneau clef orn&ae 





noch Wölbstein wWölbungsbau m: durch die Verwendung von Bogen und Gewölben bestimmter 


il; i hitravbau. 
Schlußstein*m, Gewölbeschlußstein m: höchster, das Gewölbe BauSEI RE IB-ESBEN SARA ZU SHERIETESIDE 


architecture voltöe f 





spannender > Wölbstein; > Scheitelstein, > Rippenkranz. - Abb.158 


clef_(de voüte) f, celausoir m, closoir m; als undekorierter 


B j ü ö i 1 ms dreieckige Aufmauerun 
Schlußstein mensole F Zwickel, gekrümmter m, gewölbter Zuwicke g g 


in Form eines Zylindersegmentes, also nur mit bogenförmigem Grundriß; 
Breistrahl-Schlußstein*m - AbB.173, Nr.1l zu unterscheiden vom sphärisch gewölbten Pendentif; — Zwickel (GIA, 
Faszikel 3). 


&coingon incurvs m 


clef de tierceron f 


Kringel*m, Schlußscheibe f: runder Schlußstein. - Abb.159 


clef (de voüte) en anneau f, » (de voüte) en disque 


Gewölbekrone*f: reich verzierter Schlußstein. - Abb.160 





clef (de voüßte) orn&öe f, » (de voßte) döcorde 


Wölbziegel m 
voussoir en brique m 
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Abb.161 
Bandrippe 
nervure Tectangulaire 


8. RIPPEN 
_ NERVURES 


Rippe f, Gewölberippe f: selbständig gemauertes, stabartiges Tragelement 
eines Gewölbes; meist aus profilierten, an der Leibung vortretenden 
Steinen gebildet; vielfach als Zierrippe auch rein dekorativ verwendet. 


nervure f, auch arc m 


8a. Rippenprofile 
Profils de nervures 


Bandrippe*f, Gurtrippe f, Gurt m, auch lombardische Rippe f, Breitkant- 
tippe f: bandartige Rippe mit rechteckigem Profil; zu unterscheiden von 


der Gurtrippe als Gurtbogenrippe. - Abb.161 
nervure rectangulaire f 
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Abb.162 Abb.163 und 164 Abb.164 

Bandrippe mit Birnstabrippe Abb.165 Abb.166 Abb .167 
Rundstäbchen nervure ä tore Flachstabrippe Halbstabrippe Mandelstabrippe 
nervure rectangulaire en soufflet nervure & profil nervure dä profil nervure ä tore 
a segmentaire demi-circulaire en amande 


& baguettes 


noch Bandrippe Dreiviertelstabrippe f; > Rundstabrippe. 


nervure ä trois quart-de-ronds f 





Bandrippse* mit Rundstäbchen f - Abb.162 


nervure rectangulaire & baquettes f, „- rectangulaire ä tores | 
Flachstabrippe*f; — Rundstabrippe. - Abb.165 


Birnstabrippe*f: meist ausgekehlte Rippe mit birnenförmigem Profil. nervure ä profil segmentaire f 
- Abb.163 und 164 
nervure ä tore en soufflet f, » ä tore ä bec Halbstabrippe*f, auch Einhalbstabripps f; — Rundstabrippe. - Abb.166 


nervure dä profil demi-circulaire f 
Birnstabrippe, abaskappte f 


nervure ä tore en soufflet coups f Mandelstabrippe*f: Rippe mit mandelförmigem Profil. - Abb.167 


nervure ä tore en amande f 
Birnstabrippe mit Steg f en 


nervure dä tore ä listel f 
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a 


Abb.168 
abgeschrägte Rippe 
nervure chanfreinde 


Rippe*, abgeschrägte f 


- Abb.168 


nervure chanfreinös f, » ä& chanfreins 


Abb.169 
ausgekehlte Rippe 
nervure ä gorges 


Rippe*, ausgekehlte f: mit Kehlen versehene Ripps; zu unterscheiden 
von Kehlrippe. — Abb.169 


nervure ä gorges f, »_ä canaux 


Kehle, breite f 


gorge largs f 


Kehle, platte f 
gorge aplatie f 


Kehle, runde f 


gorge ronds f 
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Abb.170 Abb.171 
Rippe mit Doppelschmiege Rippe mit Karnies 
nervure ä chanfrein double nervure en doucine 


noch ausgekehlte Rippe 


Kehle, schmale f 


gorge dtroite f 


Rippe* mit Doppelschmiege f - Abb.170 


nervure ä chanfrein double f, » en bissau 


Rippe* mit Karnies f - Abb.171 


nervure en doucine f 


Rippe mit Riemchen f 
nervure ä röglets f 
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S Abb.175, , 
| Rippen 
nervures 
1 Stutzrippe nervure trongqude . 
| sich kreuzende nervures entrecroisäes ! 
| Rippen N 
| 2 Rippenstumpf troncon de nervure 
Rippenstumpfkreuz croix de trongons de I 
| nervures | 
Abb.172 | 3 Knickrippe nervure brisßde 1 
Rundstabrippe 4 Schwingrippe nervurs eurviligne 
nervure ä tore 5 Parallelrippe nervure parallele 1 
6 Masche maille 1 
"7 Scheitelschere losanges sommitaux 
Rippe, profilierte f 8 Gabelrippe nervure enfourch&e 1 
z 9 Rippengabel fourche de nervures 
nervure chantournse f Gabelpunkt enfourchure ) 
10 Dreistrahl tierceron | 
Rundstabrippe*f: Rippe mit rund ausladendem Profil; > Flachstabrippe, 11 Dreistrahl- clef de tierceron 
undstabEippE, Schlußstein 


> Viertelstabrippe, > Halbstabrippe, > Dreiviertelstabrippe. - Abb.172 12 Verbindungsripps lisrne 





nervure ä tore f 





Rundstäbchen n | 8b. Rippenformen und Rippenbilder 

baquette f Formes et figures d&coratives des nervures 
Stab, geschärfter m: gespitzter Rundstab, ein Vorläufer des Birnstabs. | 

Serena ; Astrippe fs: mit Aststümpfen gezierte Rippe. 





DU 7 


nervure &cot&öe f, » & chicots de branches 
Torus m, Rundstab m Tameze 


tore m 
Nygl; auch Abb.196 


Viertelstabrippe f; — Rundstabrippe. 
nervure ä& quart-de-rond f 
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Diagonalrippe*f: 1. diagonal zur Längsachse des Gebäudes verlaufende 
Rippe; bei reichen Maschengewölben können Rippen an den verschiedensten 
Diagonalen angebracht sein, z.B. an Jochdiagonalen, Zwischendiagonalen, 
Oktogondiagonalen und Gabeldiagonalen (vgl. Schulze); — Diagonalrippen- 
gewölbe. - sic Abb.54 


nervure diagonale f 


2. = Kreuzrippe f 
ogive f, auch nervure d'» f 


Dreistrahl*m, Rippendreistrahl m: von einem Kämpferpunkt ausgehende 
winkelteilende Rippe (z.B. zwischen Gurt- und Schildrippe), die nicht 
zum Gewölbescheitel aufsteigt, sondern sich mit einer korrespondierenden 
Rippe meist in einem Schlußstein oder in einer Verbindungsrippe trifft 
und so eine dreieckige Gewölbekappe ausbildet; > Dreistrahlgewölbe, 

- Abb.173, Nr.10 


“ tierceron m 


Flechtrippe*f, Streberippe f: vom Gewölbekämpfer ausgehende, zur Trans- 
versal- bzw. Scheitelrippe aufsteigende Nebenrippe, meist in der Art 

des wiederholt und überlagernd abgerippten Dreistrahls; z.B. in der 
Kathedrale von Ely; > Flechtrippengewölbe, — Dreistrahl, > Schlingrippe. 
- sic Abb,55 


»>nervure doublant 18 tierceron«K f 
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Gabelrippe*f: Rippe, die sich in zwei oder mehr Rippen verzweigt. 


- Abb.173, Nr.8 
nervurs enfourch&e 
Gabelpunkt*m: die Stelle, an der die Gabelrippe sich teilt. 
- Abb.173, Nr.9 


(point m d' Jenfourchure f, (» de) bifurcation f 


Rippengabel*f: von Rippen ausgebildete Gabelform. - Abb.173, Nr.9 


fourche (form&de) de nervures f 


Hängerippe*f: an den Graten eines Hängegewölbes bzw. an einem Abhängling 
angebrachte oder aus einem Zweischichtengewölbe herabreichends Rippe. 


- sic Abb.21 und 126 
nervure pendants f 
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Knickrippe*f, gebrochene Rippe f: abgewinkelte Rippe; > Knickrippen- 
gewölbe. = Abb.173, Nr.3 


nervure brisde f 


Kreuzrippe*f, Diagonalrippe f: von einer Stütze über den Gewölbe- 
scheitel zur schräg gegenüberliegenden Stütze verlaufende Rippe, die 
sich mit einer entsprechenden Rippe kreuzt; zu unterscheiden von der 
Diagonalrippe im Diagonalrippengewölbe; — Kreuzrippengewölbe. - Abb.196, 
Nr.9 

ogive f, auch nervure d'!» f 


Masche*f, Rippenmasche f: von mehreren Rippen umschlossenes kleines 
Gewölbefach eines Netzgewölbes; — Maschengewölbe. - Abb.173, Nr.6 


maille f, auch maillon m; als quadratische M. » carr&e; als rauten- 


förmige M. » en losange 


. Maßwerkrippe*f: Formen des Maßwerks mit Pässen, Schneußen und Nasen 
ausbildende Rippe; > Maßwerkgewölbe. - sic Abb.59 


nervure en trac&_ de rössau f, auch nervure dessinant un röseau f 


Parallelrippe*f: mit einer anderen Rippe parallel verlaufende Rippe; 
> Parallelrippengewölbe. - Abb.173, Nr.5 


nervure parallele f 


Radialrippe*f: von einem Zentrum, z.B. dem Schlußstein, radial aus- 
strahlende Rippe. - sic Abb.137 


nervure rayonnante f 
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Abb.174 Abb.175 
anschießende Rippe durchgesteckte Rippe 
nervure mourante nervure engagäe 


Ringrippe f: mit zierenden Ringen versehene Ripps; zu unterscheiden vom 


Rippenkranz und Scheitelring; > Rippenring. 
nervure baqu&ds f 


Rippe*, anschießende f: unmittelbar aus dem Stützenschaft aufsteigende 
Rippe. -— Abb.174 


nervure pönätrante f, - mourante (par p&n&tration) 


Rippe*, durchgesteckte f: Rippe, die eine andere Rippe gleich einem Nadel- 
öhr durchdringt; z.B. in der Kirche Saint-Ouen von Rouen. - Abb.175 


nervure mourante (par p&öndtration) f, » p&nädtrante 


Rippe*, schwebende f, freischwebende »: von der Leibung sich abhebende, 
teilweise frei im Raum sich verzweigende Rippe, z.B. im Zweischichten- 


gewölbe oder an einem Abhängling. - sic Abb.126 


nervure pendante f 
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Abb.179 
Jochschere 
losanges couvrant 
une traväe 
5 oo Abb.180 
- Abb.177 Zwischen jochschere 
Halbschere losanges entre 
4o® ® demi-losanges deux travdes Abb.179 Abb.180 
VON Abb.178 Abb.181 
D > Viertelschere : Scheitelschere 
G I: N quart de losanges | Bde losanges sommitaux 
Abb.176 Abb.177 Abb.178 | Querschere Abb.182 
Rippenkranz | losanges transversaux Randschere 
nervures en courTonne | losanges marginaux 
ı noch Schere 
Rippen*, sich kreuzende f pl - Abb.173, Nr.l 
j Achtelschere f Abb.181  Abb.182 


nervures entrecroisöss f pl 


huitigme_de losanges m 
Drittelschere f 

tiers de losangss m 

Halbschere*f - Abb.177 
demi-losanges m pl 

Jochschere*f - Abb.179 

{ losanges couvrant uns travse m pl 





Rippenkranz*m, Schlußsteinkranz m, Scheitelrippenkranz m: den Gewölbe- 


schlußstein umrahmender runder oder vieleckiger Kranz von Rippen; z.B. 
"in der Kirche Saint-Eustache in Paris; > Scheitelring. - Abb.176 


nervures en couronne f pl 


Schere*f, Rippenschere f: Rhombenketten im Netzgewölbe; man unterscheidet 
nach ihrer Ausdehnung in der Breite des Gewölbes die Achtel-, Viertel-, 


Drittel- und Halbschere, nach ihrer Lage in der Leibung die Scheitel- und 


die Randschere sowie die Joch- und Zwischenjochschere, nach ihrer Richtung Längsschere*f - sic Abb.179-182 
zur Achse des Gebäudes die Längs- und die Querschere). - Abb.177-183 losanges lungitudinaux m pi 
chaine de losanges f Querschere*f - Abb.183 


1) losanges transversaux m pl 
Vgl. Schulze, 5.22 
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noch Schere 


Randschere*f - Abb.182 
losanges marginaux m pl 


Scheitelschere*f - Abb.181 
losanges sommitaux m pl 


Viertelschere*f - Abb.178 
quart de losanges m 


Zwischen jochschere*f - Abb.180 
losanges entre deux travßes m pl 


Schlingrippe*f: geschwungene und mit anderen verflochtene Rippe; 
> Flechtrippe, > Schwingrippengewölbe, > Zweischichtengewölbe. 
- sic Abb.65 


nervure entrelacä&e f 


Schwingrippe*f, geschwungene Rippe f, schwingende Rippe f, auch 
Bogenrippe f: kurvig geführte Rippe; > Schwingrippengewölbe, - Schleifen- 


sterngewölbe. - Abb.173, Nr.4 
nervure curviligne f 
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Abb.184 Abb.185 Abb.186 Abb.187 Abb.188 Abb.189 


Abb.184 Abb.197 
vierzackiger Stern Knickrippenstern 
Stoile dä quatre rayons Stoile ä nervures brisdes 


 Abb.185 Abb.188 


Dreistrahlstern Rautenstern 
etoile & tiercerons &toile & rhombes 


Abb.186 Abb.189 
Kreuzrippenstern Schleifenstern 
Stoile d ogives &toile curviligne 


Stern*m, Rippenstern m: Rippenbild, das die verschiedensten Sternformen 
zeigt; > Sterngewölbe, — Sternnetzgewölbe. - Abb.184-195 


(nervures f pl en) Stoile f 


Doppelstern*m, doppelter Stern m: Stern, der von einem zweiten 
Stern überlagert ist. - Abb.190 


&toile doublde f 
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noch Stern 


Dreistrahlstern*m: Stern, der aus mehreren — Dreistrahlen gebildet 
wird. — Abb.185 


&toile dä tiercerons f 


Jochstern*m, Vollstern m: ein Gewölbe joch ausfüllender Stern. 
- Abb.191 


»&toile couvrant une traväe« f 


Chorhauptstern m 


»&toile couvrant la trav&e du_chosur« f 


Doppel jochstern m 
»&toile couvrant deux travdes« f 


Zwischen jochstern*m: auf der Trennungslinie zweier Joche 
angebrachter Stern, - Abb.192 


»ötoile entre deux travdes« f 


Knickrippenstern*m: aus mehreren Knickrippen gebildeter Stern. 
- Abb.187 

&toile d nervures brisäes f 

Kreuzrippenstern*m: Dreistrahlstern mit Kreuzrippen. - Abb.186 
&toile dä ogives f 


Randstern m, Randrippenstern m 
»&toile bordant une voüte« f 
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Fr 


Abb.190 
Doppelstern 
Stoile doubl&a 


noch Stern/Randstern 
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Abb.191 
Jochstern 


&toile couvrant 


une traväe 


Abb.192 


Zwischen jochstern 
&toile entre deux 


traväes 
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Abb.191 Abb .192 





Halbstern m, halbierter Stern m: meist am Rande eines Gewölbes 


liegender, unvollständiger Stern. 


demi-&toile f 


Rautenstern*m: aus Rhomben zusammengesetzter Stern. - Abb.188 


&toile & rhombes f 


Schleifenstern*m, geschweifter Stern m: aus Kreissegmenten gebildeter 


Stern; > Schleifensterngewölbe. - Abb.189 
&toile curviligne f 


Stern, mehrzackiger m, mehrstrahliger » 
Stoile ä plusieurs rayons f, »-_ & rayons multiples 


Stern*, vierzackiger m - Abb.184 


L 


8toile ä quatre rayons f 
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Abb.196 ) 


Rippen 
; | nervures 
| 1 Scheitelrippe grande lierne 
| 2 Querrippe lierne transversale 
Nebenrippe nervure secondaire 
j 3 Schildrippe nervure de formeret 








4 Transversalrippe nervure transversale 
Abb.193 Abb.194 Abb.195 Mittelrippe nervure m&diane 
doppelspitz verbundene ineinandergehende scheitelspitz | > Zueigrippe lierne secondaire 
Sterne Sterne verbundene Sterne 6 Rippenscheibe disque d'ornement 
&toiles lides par deux &toiles liöes par les &toiles lides par 7 Scheidbogenrippe nervure de grand-arc 
pointes bords de deux rayons une pointe 8 Schlußstein clef 
9 Kreuzrippe ogive 
noch Stern 10 Gurtrippe doubleau en nervure 
Sterns*, verbundene m pl; — Sternnetzgewölbe. - sic Abb.193-195 
&toiles lides F pl 8c. Räppenärten2 
Sterne*, doppelspitz verbundene m pl: Sterne, die sich mit [ypes de nervures 


zwei Spitzen berühren. - Abb.193 
Blendrippe f: blinde, der Leibung vor- oder untergeblendete Rippe; 


»&toiles lides par deux pointes« f pl 

ne > Scheinrippe. 
Sterne*, ineinandergehende m pl: Sterne, bei denen sich die nervure aveugle f 
Seiten zweier Zacken berühren. - Abb.194 


»&toiles lides par les bords_de deux rayons« f pl | Gratrippe f: am Grat eines Gewölbes eingespannte Rippe. 


nervure aröti f, auch » formant arödt 
Sterne*, scheitelspitz verbundene m pl: Sterne, die sich mit a Sn a aelal S2222 


einer Spitze berühren. - Abb.195 


»&toiles lides par une pointe« f pl Mai: auch Abb.172 
Stutzrippe*f, abgebrochene Rippe f: abgeschnittene, in einem > Rippen- 2 asnennungah nach Lage, Konstruktionsart und Material 


stumpf endende Rippe. — Abb.173, Nr.l 
nervurse trongu&s f 
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Gurtrippe*f: 1. Gurtbogenrippe f: einem Gurtbogen hinzugefügte Rippe; 
zu unterscheiden von der Gurtrippe = Bandrippe. 
nervure de doubleau f 

2. Gurtbogen in Form einer Rippe; > Transversalrippe. - Abb.196, 
Nr.10 


doubleau en nervure m 


Hauptrippe f: eine der wesentlichen tragenden Rippen, z.B. die Gurt-, 


Schild- und Kreuzrippe; > Nebenrippe. 


nervure principale f 


Holzrippe f 


nervure en bois f 


Kehlrippe f, auch Winkelrippe f: an einer Kehle eingsefügte Rippe; 
zu unterscheiden von der ausgeskehlten Rippe. 


nservure cornidre f 


Langrippe f: in der Achsrichtung des Gebäudes verlaufende Rippe; 


z.B. die Scheitel- und die Scheidbogenrippe. 


nervure longitudinale f 


Mittelrippe*f: in der Mitte eines Rippenbildes verlaufende Rippe, 
z.B. auch die Transversalrippe im sechskappigen Gewölbe; — Trans- 


versalrippe, — Scheitelrippe. - Abb.196, Nr.4 
nervure mödiane f, ogive m&diane f 
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Nebenrippe*f: das Rippenwerk ergänzende Rippe mit geringer konstruktiver 
Funktion, z.B. die Zweig- und Querrippe; > Hauptrippe. - Abb.196, Nr.2 


nervure secondaire f, lierne f 


Querrippe*f, auch Gegenrippe f: Rippe, welche die Weiterführung einer 
anderen Rippe des Gewölbefeldes durch ihre Querstellung abschneidet; 
> Transversalrippe. - Abb.196, Nr.2 


lierne transversale f, auch contre-lierne f 


Randrippe f, auch rahmende Rippe f, Ortrippe f: am Rand eines Gewölbes 
liegende Rippe, z.B. an einem Randbogen oder in der Widerlagsmauer. 


nervure d'encadrement f, »_bordant une voüte, „ marginale 


Rippe, tragende f 
nervure portante f 
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Scheidbogenrippe*f: an einem > Scheidbogen (GlA, Faszikel 3) ange- 
brachte Rippe; > Langrippe. - Abb.196, Nr.7? 


nervure de grand-arc f 


Scheinrippe f, Pseudorippe f: eine Rippe vortäuschender Dekor, z.B. 
eine Stuck- oder Tonrippe; — Blendrippe, > Zierrippe. 


nervure simul&e f, » feinte, pseudo-nervure f 


Scheitelrippe*f, auch Firstrippe f: entlang der Scheitellinie eines 
Gewölbes verlaufende Rippe; — Langrippe, — Transversalrippe, — Mittel- 
rippe, = Scheitelrippengewölbe. - Abb.196, Nr.l 

Steinrippe f 
nervure en pierre f 


grande lierns f, nervure sommitale f, nervure faltidre f 


Scheitelrippe, durchlaufends f 
grande lierne continue f 





Stirnrippe f: an einem — Stirnbogen (Gl1A, Faszikel 3) angebrachte Rippe. 


E ; ee j ' : ; ; k döpart f 
Scheitelringrippe*f: an einem > Scheitelring oder > Lichtring entlang nervurs darc de depar 


verlaufende Rippe, - sic Abb.137 Seiner 


e d'une clef a aire 
nervure d nnulaire f nervure en stuc f 


Schildrippe*f, Schildbogenrippe f: Wandrippe am > Schildbogen (GI1A, Fonstöne 
Faszikel 3). - Abb.196, Nr.3 


nervure de formeret f 


nervure en terre cuite f 


Transversalrippe*f: quer zur Längsachse des Bauwerkes verlaufende 


Schwibbogenrippe f: auf einem > Schwibbogen (GlA, Faszikel 3) ruhende Rippe; = Querrippe, > Mittelrippse. - Abb.196, Nr.4 


Rippe, z.B. die Transversalrippe im normannischen Gewölbe. 


nervure-diaphragme f 


nervure transversale f, »- mödians 
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Verbindungsrippe*f, Kopplunasrippe f: getrennte Rippenbilder verbindende 


Rippe, die - im Unterschied zur Zweigrippe — auch vom Schlußstein oder 


einem Kämpfer ausgehen kann; > Zweigrippe. - Abb.173, Nr.12 


(grande) lierne f 


Verstärkungsrippe f, Aussteifungsrippe f 
nervure rigide f, » de renfort 


Wandrippe f: an einer Wand verlaufende, gegebenenfalls in sie ein- 
bindende Rippe; > Schildrippe. 


nervüure_de mur f, » d'arc engag&d 


Zierrippe f: dekorative Rippe ohne tragende Funktion; > Scheinrippe, 
> Blendrippe, > Zierrippengewölbe. 


nhervure döcorative f 


Zweigrippe*f, Zwischenrippe f, Nebenrippe f: eine das Rippenbild er- 
‚gänzende Rippe, die im allgemeinen weder vom Schlußstein noch von 


einem Kämpfer ausgeht; — Verbindungsrippe. — Abb.196, Nr.5 


lierne secondaire f 


8d. Teile und Merkmale 


GONE ELNENIEKTERONONECREONERENEREETRETETEREEERNEREREETGaR 


Parties st &1öments caract&ristiques 


abrippen, berippen: auf einem; Gewölbe Rippen anbringen, 


nervurer, orner de nervures 


erippt, berippt 


nervur&, ä nervures 
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Abb.197 
Kreuzungsstein 
pierre d'intersection 


Kreuzungsstein*m, Rippenkreuzungsstein m: Formstein einer Rippen- 
kreuzung. - Abb.197 


pierre d'intersection (de nervures) f, auch clef d'intersection (de 


nervures f 


Reihungen f pl, Rippenreihungen f pl: ältere Bezeichnung für eine 
Folge von Rippenbildern. 


suite de nervures däcoratives f 


Reihungen*, gewundene f pl: Folge von Rippenbildern mit geschwungenen 
Rippen. - sic Abb.64 und 65 


suite de nervures curvilignes f 
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Abb.198 | Abb.199 
Rippenanfänger | Rippenstein 
sommier de nervures pierre de nervure 


Rippenanfänger*m 


sommier de nervures m 3 _ besteht. — Abb.199 


pierre de nervure f 


Abb.198 Rippenstein*m: der einzelne profilierte Stein, aus dem eine Rippe 


Rippenbild n: durch besondere Rippenanordnung ausgebildete dekorative 


Form, z.B. ein geometrisches oder vegetabilisches Muster. Rippenstumpf*m: kurzes Rippenstück, das wie abgeschnitten wirkt; 
figure d&oorative de nervures f | > Stutzrippe. - Abb.173, Nr.2 
Rippenfügung f, Rippenführung f ESnEOn JS nSzVuzEEN 
disposition de nervures f | . : . j 

| Rippenstumpfkreuz*n: bei der Durchdringung zweier > Stutzrippen ent- 
Rippenring m: an einer Rippe angebrachte ringförmige Zier; > Ringrippe. u stehende kreuzförmige Rippenfügung. — Abb.173, Nr.2 
baque de nervure f croix de trongons de nervures f, „ de nervurss tronguäes 
Rippenscheibe*f, Zierscheibe f, Rippenzierscheibe f: auf einer Gewölbe- Rippenwerk n, Rippensystem n, auch Gerippe n 
rippe angebrachter, runder Zierstein. - Abb.196, Nr.6 ensemble de nervurses m, systeme de nervurses m, squelette de nervures m 


disque d'ornement (de nervure) m 
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DEUTSCHER _INDEX 
INDEX DES TERMES ALLEMANDS 


Abhängling 

Abnahme = Abrüsten 
abnehmen = abrüsten 
abrippen 

abrüsten 

Abrüsten 

Absenker 

Achtelschere 
Anfallinie = Fußlinie 
Anfänger 


 Anfängerschicht = Anfangsschicht 


Anfangsschicht 
Anfangstein = Anfänger 
Anker 

Ankerarm = Ankersplint 
Ankerauge 

Ankerbalken 

Ankerbaum = Ankerbalken 
Ankerbinder = " 
Ankerkopf 

Ankerschließe = Ankersplint 
Ankerschlüssel = " 
Ankersplint 

Astrippe 

Auflager 

Auflast = Last 
Aufstandsfläche 

Auge 

ausrüsten = einrüsten 
Außenkuppel 


Aussteifungsrippe = Verstärkungs- 


rippe 


Baldachingewölbe = Fächergewölbe 


elef pendante 
d&cintrement 
d&cintrer 

nervurer 

d&cintrer 
d&cintrement 

versant mural 
huitidme de losanges 
ligne ds naissance 
sommier 


.assise de sommiers 


rt " n 


sommier 
ancre 
n 
oeillet d'ancre 


tirant 
n 


nt 


töte d'ancre 


ancre 
" 


nervure &cotde 
tas de charge 

charge 

lit d'attente 

oeil 

cintrer 

döme 

nervure rigide 


voßte en &ventails 
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106 
138 
137 
174 
137 
138 
106 
163 
113 
146 
139 
139 
146 
106 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
157 
109 
136 
109 
121 
138 


174 


17 
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Baldachintrompe = geschweifte Trompe trompe ondde 


Balkenanker 
Balkenstein = Kragstein 
Bandrippe 

! mit Rundstäbchen 
Basis 
Bauanker = Anker 
berippen abrippen 
berippt = gerippt 
berüsten = einrüsten 
Birnstabrippe 

", abgekappte 

! mit Steg 
Blendrippe 
Bogsnaustragung 


Bogenrippe = Schwingrippe 

Bogenrippengewölbe = Schwingrippen- 
gewölbe 

Bogenschicht = Wölbschicht 

Bogenstich 

Böhmische Kappe 

Breitkantrippe = Bandrippe 

Brille = Stichkappe 

Brillengewölbe = Stichkappengewölbe 

Bruchsteingewölbe 

Busen = Busung 

busig = gebust 


Busung 

Byzantinerkuppel = Byzantinische 
Kuppel 
Byzantinische Kuppel 
Chorhauptfeld 

Chorhauptstern 

Dachlast 


Diagonalbogen 


ancre d'about 
tas de charge 
nervure Tectangulaire 
" " & baguettes 
base 
ancre 
nervurer 
nervur& 
cintrer 
nervure & tore en soufflet 
" " n n n coup& 
1 n " & listel 
v aveugle 
?reproduction de nervures 
en plan« 
nervure curviligne 
voüte & nervures curvilignes 


assise de voussoirts _ 

surhaussement incurv& 

calotte bohä&mienne 

nervure rectangulaire 

lunette 

voßte en berceau ä pändtrations 
" ! blocage 

convexit& 

bomb& 

convexit& 

coupole byzantine 


nt " 


champ de voßte du chevet 
»&toile couvrant la travde 
du choeur« 


charge de toit 
ogive 


101 
107 
134 
151 
151 

90 
106 
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174 
138 
152 
152 
152 
169 
110 


164 


51 


140 
141 
152 


95 
4l 


110 
110 
110 

76 


76 


114 
166 


136 
1210 
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Diagonalrippe 

! = Kreuzrippe 
Diagonalrippengewölbe 

" = Kreuzrippengsewölbe 
Domikal = Domikalgewölbe 

", kreuzgewölbtes — Domikal- 

gewölbe 
! mit vertieften Kreuzlinie 
> Domikalgewölbe 

Domikalgewölbe 

", gratiges > Domikalgeswölbe 
Doppelgewölbe 
Doppelgrat 
Doppel joch 


. Doppel jochstern 


Doppelmantelkuppel = zwei- 
schalige Kuppel 
Doppelschalenkuppel = zwei- 
schalige Kuppel 

Doppelstern 
Doppelstrebebogen 
Dreiecksgewölbe 

! = Kegelgewölbe 
Dreistrahl 
Dreistrahlgewölbe 

! > dreikappiges Rippen- 

gewölbe 

Dreistrahl-Schlußstein 
Dreistrahlstern 
Dreiviertelstabrippe 
Drittelschere 
Druckanker 
Durchdringung 
Durchdringungsgewölbe 


Flüstergewölbe 
Ecktrompe 


Echogewölbe 
Ecktrichter 


R INDEX - 


nervure diagonale 

ogive 

voßte dä nervures diagonales 
” d'ogives 
"  dömicale 
nr n 


n nr nt 


nt nt 
n IL 


" double 
aräötes doubles 
travde double 
»&toile couvrant deux travdes« 
coupole sous döme 


n n 1} 


&toile doublde 
arc-boutant double 
voüte & un quartier 
" en cöne en tas de charge 
tierceron 
voßte & liernes st tiercerons 
" nervur&e & trois quartiers 


clef de tierceron 

&toile ä tiercerons 

nervure ä trois quart-de-ronds 
tiers de losanges 

ancre ä pression 
comp&n&tration 

voßtes & p&n&trations 


voßte & &cho 
trompe d'angle 
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Ecktrompe trompe d'angle 
", äußere ! sur l'angle 
, innere " dans " 
Eckzwickel = Pendentif pendentif 
Eigenlast charge permanente 


Einhalbstabrippe = Halbstabrippe 
einrüsten 


Einrüsten 
einschalen = einrüsten 
Einschalen = Einrüsten 
eintreiben 


Einwölbung, freihändige 

Ellipsengewölbe = elliptisches 
Gewölbe 

Ellipsenkuppel = elliptische 
Kuppel 

Entlastungsgewölbe 

Erdgewölbe = Gegengewölbe 

Erdkappe 

Extrados = Rücken 


Fach = Gewölbefach 
Fächer 
Fächergewölbe 
Fächerkuppel = Vielpaßkuppel 
Fächertrompe 
Faltengewölbe = Zellengewölbe 
Faltentrompe 
Faltkuppel 
First = Gewölbefirst 
Firstrippe = Scheitelrippe 
Flachbogen-Hinterwölbung mit 
Rundbogenbasis 

! — Hinterwölbung mit Sturz 
Flachkuppel 
Flachstabrippe 
Flachtonne 


nervure ä profil demi-circulaire 
cintrer 

cintrage 

cintrer 

cintrage 

claver 


construction de voßte sans coffrage 


voüte elliptique 


coupole 1 


voßte de dächarge 

! an berceau renversd 
voßtain renversd 
extrados 


voßtain 

&ventail 

voüte en &ventails 

coupole & cötes 

trompe en dventail 

voßte & alv&oles 

trompe ornde de bätons pliss&s 
coupole pliss&e 

faite d'extrados 

grande lierne 
arriere-voussure de Marseille 


"=." & base horizontale 
coupole surbaissöde 
nervure ä profil segmentaire 
voüte en berceau aplati 
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Flachtrompe = flache Trompe 
Flechtrippe 
Flechtrippengewölbe 


Flüstergewölbe 

Fuge, konzentrische 
Fundamentgewölbe 

Füßel = Anfangsschicht 
Fußlinie 


Gabelanker 
Gabelpunkt 
Gabelrippe 
gebundenes System > gebundenes 
Gewölbesystem 
gebust 
Gegengeuwölbe 
Gegenrippe = Querrippe 
Gerippe = Rippenwerk 
gerippt 
Gewölbe 
!, abgewalmtes = Klostergewölbe 
", abhängiges = steigendes 
Gewölbe 
", achtkappiges 
us ! radiales 
s "! unregelmäßiges 
‚„ achtteiliges = achtkappiges 
Gewölbe 
", ansteigendes = steigendes 
Gewölbe 
", dreikappiges 
‚„ dreischichtiges 
‚„ echtes = Gewölbe 
!, einfaches 
‚„ sinhüftiges = Horngawölbe 
‚;, einschenkliges 
‚ elliptisches 


trompe en segment de cercle 
nervure doublant le tierceron 
voüte & liernes et tiercerons 
doubläds 

voüte & &cho 

joint concentrique 

voüte de soubassement 

assise de sommiers 

ligne de naissance 


ancre en Y 
enfourchure 
nervure enfourchöe 
syst&me de voltes & traväes 
doubles 
bomb& 
voßte en berceau renversä 
lierne transversale 
ensemble de nervures 
nervur& 
voüte 

! en arc-de-cloitre 

" inclinde 


" octopartite 
" & huit quartiers rayonnants 


" octopartite irröguligdre 
m nt 


" inclinde 


" & trois quartiers 
Da " rangs de voussoirs 


! simple 
" rampante 


demi-voüte 
voüte elliptique 
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158 
47 


54 
116 


139 
113 
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119 
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e, erhöhtes = überhöhtes Gewölbe 
falsches 

figuriertes 

fingiertes = falsches Gewölbe 
flaches 

fünfkappiges 

gebürstetes = gestelztes Gewölbe 
gebustes 

gedrücktes 

gefußtes = gestelztes Gewölbe 
gekapptes 

geknicktes = gewinkeltes Gewölbe 
geneigtes = steigendes " 
gerades 

geschlossenes 

gestelztes 

gestemmtes 

gewinkeltes 

halboffenes 

hängendes = Hängegewölbe 
horizontales 

konisches 

konoidisches 

mehrschichtiges 


mit steigendem Rücken 


mit Stich 

normannisches 

offenes 

ringförmigses = Ringgewölbe 
scheitrechtes = flaches Gewölbe 
schiefes 

schräges = schiefes Gewölbe 


sechskappiges 

sechsteiliges = sechskappiges 
Gewölbe 

sphärisches 


voüte surhaussde 
fausse-voüte 
voüte & nervures multiples 
fausse-voüßte 
voüte plate 
" & cing quartiers 
! surälevde 
! bombde 
! surbaissde 
suräölevöe 
tronqu&e 
" & axe coud& 
inclinde 
droite 
sans baies 
!  sur&levße 
en poutres courbgs 
ä axe coud&d 
ä baies axiales 
! pendante 
horizontale 
! en canonnidre 
conoide 
ä plusieurs rangs de 
voussoirs 
" & ligne sommitale 
inclinde 
" & sommet surhauss& 
! normande 
ä baies 
tournante 
" plate 
biaise 
" n 


! sexpartite 
n 


sph&rique 
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Gewölbe, steigendes 
", tragendes 
‚„ überhobenes = gestelztes 
Gewölbe 


n 


", überhöhtes 

‚„ umgekehrtes = Gegengewölbe 
", unechtes = falsches Gewölbe 

R " sechskappiges = norman- 

nisches Gewölbe 
", verkehrtes = Gegengewölbe 
‚„ vertikales 
‚„ verzogenes 
", zylindrisches 

Gewölbeabdeckung 
Gewölbe-Abhängling = Abhängling 


 Gewölbeabteilung = Gewölbefeld 


Gewölbeachse 

Gewölbeachsel = Gewölbeschenkel 

Gewölbsanfall 

Gewölbeanfang 

Gewölbeanfänger = Anfänger 

Gewölbeanker 

Gewölbeaufguß 

Gewölbe auf Kuff 

Gewölbeauflager = Auflager 

Gewölbeauflast = Gewölbelast 

Gewölbsauskleidung 

Gewölbebau 

Gewölbebekleidung = Gewölbeaus- 
kleidung 

Gewölbebogen = Gewölbelinie 

Gewölbebusung = Busung 

Gewölbedeckung = Gewölbeabdeckung 

Gewölbedicke = Gewölbestärke 

Gewölbefach 

Gewölbefächer = Fächer 

Gewölbefeld 

Gewölbefirst 


voüßte inclinde 
voßte-support 
voßte surälsvds 


" surhaussöde 

" en berceau renversd 
fausse-voüte 
voßte normande 


a en berceau renversd 
1 " u vertical 
u tournante 
" eylindrique 
recouvrement d'extrados 
clef pendante 
champ de voüte 
axe ij 1 
montde " “ 
retombde de voßte 
naissance " fl 
sommier 
ancre de voßte 
chape " " 
voßte assisde 
tas de charge 
charge de voÖte 
revötement de voßte 
construction de " 
revötement 1 


trac6 " " 
convexitd 

recouvrement d'extrados 
&paisseur de voßte 
compartiment d'intrados 
&ventail 

champ de voüte 

faite d'sextrados 
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Gewölbefläche douelle 
Gewölbefuge joint de vote 
Gewölbefuß = Gewölbeanfall retombäe de voüte 
Gewölbehaupt täöte " " 

! = Gewölbestirn face " u 


Gewölbehinterfüllung = Gewölbehinter- 


mauerung 
Gewölbehintermauerung 
Gewölbehöhe = Stichhöhe 


Gewölbe joch 
Gewölbekämpfer = Kämpfer 
! = Widerlager 

Gewölbekappe 


", längsgerichtete 
", quergestelltse 
", radiale 
Gewölbekeilstein = Wölbstein 
Gewölbskörper = Gewölbeschale 
Gewölbekranz 
Gewölbekrone 
Gewölbelast 
Gewölbeleibung = Gewölbefläche 
! = Leibung 
Gewölbelinie 
Gewölbsmauerwerk = Gewölbeschale 
Gewölbepfeil = Stichhüöhe 
Gewölbepfeiler 
Gewölbeprofil 
Gewölberippe = Rippe 
Gewölberücken = Rücken 
Gewölbeschale 
Gewölbescheitel 
Gewölbeschenkel 
Gewölbeschicht = Wölbschicht 
Gewölbeschlußstein = Schlußstein 
Gewölbeschub 
Gewölbesehne 
Gewölbesohle 


magonnerie de remplissage 


nt nr n 


fleche 

travde 

imposte 

contrefort 

voütain 

quartier longitudinal 
N transversal 
" rayonnant 

voussoir 


voüte compacte 

arc de renfort de lunette 
clef ornöde 

charge de voüte 

douelle 

intrados 

trac& de voüte 

voüte compacte 

flöche 

pilier de vote 

profil " " 

nervure 

extrados 

voÖte compacte 

sommet de voüte 

montde " "v 

assise de voussoirs 

clef 

pouss&e latdörale de vote 
corde de vote 

lit inferieur de sommiers 
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116 
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124 
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112 
142 
116 
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145 
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119 
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140 
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122 
123 
140 
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Gewölbespannweite = Gewölbesprengueite portäe de vote 


Gewölbesprengweite 


Gewölbestärke 
Gewölbestein = Wölbstein 
Gewölbestich = Stich 
Gewölbestirn 


Gewölbestützweite = Gewölbesprengweite 


Gewölbesystem 
", durchgehendes 


", gebundenes 
Gewölbetopf 


Gewölbeträger = Gewölbetragwerk 
Gewölbstragwerk 


" Gewölbetrommel = Tambour 


Gewölbeüberfüllung = Gewölbeüber- 
mauerung 
Gewölbeübermauerung 


Gewölbevase = Gewölbetopf 
Gewölbeverband 
", flacher 


! mit radialen Monolithsteinen 


", radial steigender 


!, versetzter 


nt nr n 


&paisseur de voßte 


voussoir 
surhaussement 
face de voüte 
port&e de " 
systdme de voütes 
" " " & travdes 
simples 
" 5 " & travdes 
doubles 


drain de poterie 
support de vote 

" " 1 
tambour 
magonnerie au-dessus de 
l'extrados 
magonnerie au-dessus de 


.AÄ’extrados 


drain de poterie 
appareil de volte 
11 rt n plate 


n " ! & monolithes 


en panache 
" " yoöte en 
coquille 
" \i ! en assises 
changeantes 


Gewölbeverkleidung = Gewölbeauskleidung revötement de vofte 


Gewölbewange 
Gewölbewiderlager = Widerlager 
Gewölbezwickel = Pendentif 
gewölbt 
Grat 
", dreifacher 
Gratbogen 
Gratgewölbe 


voßtain en arötes rentrantes 
contrefort 

pendentif 

voÖt& 

aröte 

arötes triples 

arc en ardte 

volte & arötes 
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123 
123 
123 
146 
141 
124 
123 
124 
124 


125 


65 
125 
125 
144 
112 


112 


65 
126 
126 


127 
127 


127 


113 
130 
145 

92 
114 
130 
130 
131 

27 
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Gratgewölbe, dreikappiges 


gratig 
Gratrippe 
Gratrippenbogen 
Gratschnitt 
Gratstein 
Gratverstärkung 
Gratwölbstein = 


Kreuzrippenbogen 


Gratstein 


Grundgewölbe = Fundamentgewölbe 


Gründungsgewölbe 
Gurt = Bandrippe 
! = Gurtbogen 
Gurtbogen 
Gurtbogengewölbe 
Gurtbogenrippe 
Gurtbogenweite 
Gurte, gereihte 
", gestaffelte 
", profilierte 
Gurtengewölbe 


= Gurtgewölbe 
Gurtrippe 
Gurtweite 


", abgetrepptes 


. Gurtgewölbe 
Gurtrippe 

" = Bandrippe 
Gurtträger 
Gurtweite 
Gußgewölbe 


Halbfächer 
Halbkreisgewölbe 
Halbkugelkuppel 
Halbkugeltrompe 
Halbkuppel 
Halbschere 
Halbstabrippe 


= Rundtonne 
Kugelkuppel 
Konchentrompe 


INDEX - 


voüte & ardtes & trois quartiers 
ä ardte 
nervure ardtidre 
ogive 
taille des arötes 
voussoir arötier 
renforcement d'aröte 
voussoir arätier 
voßte de soubassement 
rt n tt 
nervure rectangulaire 
arc doubleau 
4] n 
voüte sur doubleaux 
nervure de doubleau 
entre-axe de doubleaux 
rouleaux accolds 
" superposds 
N" & ressauts 
voüßte en berceau appareill& en 
rouleaux 
appareill& en 
rouleaux ä ressauts 
" sur doubleaux 
nervurs de doubleau 
doubleau en nervure 
nervure rectangulaire 
but&e d'arc doublsau 
entre-axe de doubleaux 
voßte coulde 


n IL 1} 


demi-&ventail 

voßte en berceau plein-cintre 
coupole h&misphörique 

trompe en cul-de-four 
demi-coupole 

demi-losanges 

nervure & profil demi-circulaire 


18 
131 
169 
111 
147 
147 
147 
147 

54 

54 
152 
131 
131 

28 
170 
132 

62 

63 

63 

62 


62 


163 
153 
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Halbstern 

Halbtonne 

Hängegewölbe 

Hängekuppel 

Hängerippe 

Hängezwickel = Pendentif 
Haubengewölbe = Klostergewölbe 
Haubenkuppel = Helm 
Hauptgewölbe 

Hauptkuppel 

Hauptrippe 

Helm 


Helmkuppel = Helm 
Hinterwölbung 


", scheitrechte, mit Rundbogen- 


basis 
Hochkuppel = Steilkuppel 
Hochschiffstrebe = Strebebogen 
Hohlkörperkuppel 
Holzkuppel 
Holzrippe 
Horngewölbe 


Innenkuppel 
Intrados = Leibung 
Ixenbogen = Diagonalbogen 
Joch = Gewölbe joch 

", durchgehendes 

", geschiedenes 
Jochbogenfeld 
Jochschere 
Jochstern 


Kaffgewölbe = Tonne 
Kalotte 
Kämpfer 

" = Widerlager 


demi-&toile 

vote en demi-berceau 
" pendante 

coupole suspendue 


nervure pendante 
pendentif 
A 
voüte en arc-de-cloitre 
1) tt " n u) surhaussde 
& 
maitresse-voülte 
coupole principale 
nervure “ R 
voüte en arc-de-cloitre 
surhaussäde 


nt nt n 1} n " 


arridre-voussure 
" " de Montpellier 


coupole surhaussde 

arc-boutant 

coupole ä calotte ä corps creux 
" en bois 

nervure en bois 

voüte rampante 


calotte intärieure 
intrados 
ogive 
travds 
" simple 
» " doubl&de« 
champ de voüte d'une travde 
losanges couvrant une ” 
»&toile " u X 


voßte en berceau 
calotte 

imposte 
contrefort 


163 
166 


42 


132 
145 
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Kämpferschicht = Anfangsschicht 


Kämpfersteinschicht = " 
Kappe = Gewölbekappe 
! = Kuppelkappe 
"= Stichkappe 
!, Böhmische 
!, Preußische 
Kappengewölbe 
! = Klostergawölbe 
' = Stichkappengewölbe 


", Böhmisches = Böhmische Kappe 
!, Preußisches = Preußische " 


Kappenkranz = Gewölbekranz 


Kasemattengewölbe = Wallgswölbe 


Kassette 
Kassettengewüölbe 
Kassettenkuppel 
Kegelgewölbe 


", liegendes = konisches Gewölbe 


Kegelhelm = Kegelgewölbe 
Kegelpendentif 
Kegelstichkappe 
‚Kegeltrompe = konische Trompe 
Kehlbogen 
Kehle 

!, breite 

", platte 

!, runde 

!, schmale 
Kehlrippe 
Keilsteingewölbe = Gewölbe 
Kesselgewölbe 
Kettenbogentonne 
Klanggewölbe = Flüstergewölbe 
Klostergewüölbe 

!", achtteiliges 


Klosterkappe 


INDEX - 


assise de sommiers 
n 11} " 


voßtain 
n 
lunette 
calotts bohömienne 
voßtain trds surbaissd 
voüte & voütain aplati 
! en arc-de-cloitre 
"N berceau ä pen&trations 
calotte bohömienne 
voüßtain trds surbaissd 
arc de renfort de lunette 
voüte de rempart 
caisson 
voüte ä& caissons 
coupole & " 
voüte en cöne en tas de charge 
u  canonniere 
" cöne en tas de charge 
pendentif conique 
lunette u 
trompe 5 
arc en aröte rentrante 
aröte rentrante 
gorge large 
" aplatie 
\ ronde 
j &troite 
nervure cornidre 
vote 
! en calotte surbaissde 
Y " berceau en chainette 


! & &cho 

" en arc-de-cloitre 

11) r 11} " n ä huit 
voßtains 

" rn nr nt 11) surbaissöde 
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Klosterkuppeli = Helm 
Knickrippe 
Knickrippengewölbe 
Knickrippenstern 
Kompositgewölbe 
Komposittrompe 
Konche 

!, eckige 

", halbe 
Konchentrompe 
Kopfanker = Balkenanker 


Kopplungsrippe = Verbindungsrippe 


Korbbogentonne 
Korbgewölbe = Korbbogentonne 


-Korbhenkelgewölbe = " 


Kraftstein = Kragstein 
Kraggewölbe 
Kragkuppel 
Kragstein 
Kragsteingewölbe = Kraggewölbe 
Kranzgesims 
Kreiskuppel = Rundkuppel 
Kreuzanker 
Kreuzbogen = Diagonalbogen 
Kreuzgewölbe 
" 
", ausgeschiedenes 
‚„ durchgehendes 
!, einfaches 
‚„ gebustes 
‚„ gotisches 
9 


!, romanisches 
;„ rTömisches 
Kreuzgratbogen 


kuppelförmiges — Domikal- 
gewölbe 
", kuppliges > Domikalgewölbe 


A 
voßte en arc-de-cloitre surhaussde 


nervure brisde 
voüte dä nervures brisdes 
etoile & u " 
voüte en cerce 
trompe " n 
voüte en cul-de-four 
n non n " polygonal 
! ! demi-cul-de-four 
trompe en cul-de-four 
ancre d'about 
lierne 


voüte en berceau en anse-de-panier 


nt nt nt nt n n 
n nt n 1} n n 


tas de charge 
voüte en tas de charge 
coupole en " " 
tas de charges 
voüte en tas de charge 
corniche 
coupole circulaire 
ancre en CToix 
ogive 
voüte d'arätes 
" d'ogives 
a d'ardötes dä doubleaux 
" " eontinue 
" ® normale 
M " bomb&e 
u d'ogives gothique 
"  _ dömicale 


" d'arötes romane 
" v romaine 
ogive en aräte 


207 
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Kreuzgratgewölbe vote d'arätes 
! mit Kalotte " & calotte 
Kreuzgrattrompe trompe & demi-voüte d'arätes 
quartier 


Kreuzkappe 
1 


!, gotische 

", romanische 
Kreuzkappengewölbe = Kreuzkappe 
Kreuzkehlbogen 
Kreuzklostergewölbe — Domikal- 

gewölbe 

Kreuzkuppel = Vierungskuppel 
Kreuzrippe 

"n 


Kreuzrippenstern 
Kreuzrippenbogen 
Kreuzrippengewölbe 
A auf Schwibbogen 
Kreuzungsstein 
Kringel 
Kufengewölbe = Tonne 
Kuff 
Kufverband = Kuff 
Kugelgewölbe = Kugelkuppel 
Kugelkappe = Kalotte 
Kugelkuppel 
Kugelpendentif 
Kugelstichkappe 
Kuppel 
", achtseitige 
", Aquitanische 
! aus Täfelwerk 
!, Byzantinische 
‚„ dreischalige 
‚„ eckige = Vieleckkuppel 
!, einschalige 
‚„ elliptische 
‚ Falsche 


volte d'ardötes surbaissöde 


. gothique surbaissde 


i! ’ romane N 

ft " surbaissöe 
ogive en arädte rentrante 
voüte dömicale 


coupole de croisde 
ogive 

2 
&toile ä ogives 
ogive 
voüte d'ogives 

" sur ogives-diaphragmes 
pierre d'intersection 
clef en anneau 
voöte en berceau 
ee assise& 

ll 

coupole h&misphärique 
calotte 
coupole h&ömisphärique 
pendentif sphörique 
lunette u 
coupole 

" octogonale 

! d'Aquitaine 

" en lambris 

! byzantine 

" & triple calotte 

!  polygonale 

" & calotte unique 

" elliptique 
fausse-coupole 
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KUBREL, gefaltete = Faltkuppel 


coupole pliss&e 


', gekappte tronqude 
", geschlossene ! sans baies 
", gestelzte " sur&lev&e 
", gestemmte ! en poutres courbes 
" in spiralförmiger Ringschicht " appareilläe en assises en 
limacon 
!, kleine coupolette 
", mehrschalige coupole ä plusieurs calottes 
", mehrseitige = Vieleckkuppel "  polygonale 
!, offene ! & baies 
!, sechsseitige ! hexagonale 
", überhöhte = Steilkuppel " surhaussöde 
", unechte = falsche Kuppel fausse-coupole 
’ 


vierseitige 
", zweischalige 
Küppslachse 
Kuppeldach 
" 


", geripptes 

‚ geschraubtes 
", gestelztes 

‚ spiralförmiges = ge- 
schraubtes Kuppeldach 
Kuppelfenster 
Kuppelfuß 
Kuppelgewölbe = Kuppel 
Kuppelkappe 

", konvexe 

Kuppelraum 
Kuppelschale 
Kuppelscheitel 
Kuppelträger = Kuppeltragwerk 
Kuppeltragwerk 
Kuppeltrompe = Konchentrompe 
Kuppelverband 


coupole quadrilatärale 

! sous döme 
axe vertical de coupole 
döme 
extrados en couverture 
döme nervur& 

tors 
! sur&lev& 
! tors 


fenätre de coupole 

assise de sommiers de coupole 
coupole 

voßtain 

cöte de döme 

»espace sous coupole« 

calotte de coupole 

sommet de " 

support de 


n " " 


trompe en cul-de-four 
appareil de coupole 


136 
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Laibung = Gewölbefläche 
Langhauskuppel 
Langrippe 
Längsgurt 
Längsschere 
Längstonne 
Lanzettkuppel 
Last 
Lastkomponenten 
Laterne 
Laternenkuppel 
Lehrgerüst 
Leibung 
" = Gewölbefläche 
", äußere = Rücken 
", innere = Leibung 
Leibungsgewölbe 
' ", geschiedenes = Hinter- 
wölbung 
Leibungshinterwölbung = " 
Leibungswölbung = Leibungsge- 


wölbe 
Lichtkranz = Lichtring 
Lichtring 
Lotoskuppel 
Luftloch 
Lünsttengewölbe = Stichkappen- 
gewölbe 
Mandelstabrippe 
Mantel = Außenkuppel 
Mantelbau = % 
Masche 
Maschengewölbe 
Maschennetzgewölbe = Maschen- 
gewölbe 
Massivkuppel 


Maßwerkgewölbe 


douelle 

coupole de vaisseau 
nervure longitudinale 
doubleau longitudinal 
losanges longitudinaux 
voüte en berceau longitudinal 
coupole en lancette 
charge 

composantes de charge 
lanternon 

coupole ä lanterne 
cintre 

intrados 

douelle 

extrados 

intrados 

voussure 
arrisre-voussure 


rt IL 


voussure 


ouverture z&önithale 
Al n 
coupole lotiforme 
trou d'a&ration 
voßte en berceau & pänätrations 


nervure ä tore en amande 
döme 
"n 


maille 


voßte ä& mailles 
n 11} tt 


coupole en voussoirs 
voüte en trac& de röseau 


121 
121 


138 
4l 


5 
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Maßwerkrippe 
Maueranker 
Mauerschicht = Schicht 
Melonengewölbe — Domikalgewölbe 
Mittelrippe 
Monolithkuppel 
Muldengewölbe 

" ,„ spitzbogiges 
Mugarnas = Stalaktit 
Mugarnasgewölbe = Stalaktiten- 

gewölbe 

Muschelgewölbe 


Muschelschicht = radial steigender 


Gewölbeverband 


‚Muscheltrompe 


Mützengewölbe = Zellengewölbe 


Nabel 
Nabelöffnung = Auges 
Nabelpunkt = Scheitelpunkt 
Nabelring = Scheitelring 
Nebengewölbe 
Nebenkuppel 
Nebenrippe 

! = Zweigrippe 
Netzfeld 
Netzgewölbe 
Netzrippenfeld = Netzfeld 
Nischentrompe 
Notstein = Kragstein 
Nutzlast = Verkehrslast 


Obergurt 

Ochsenhorngewölbe = Horngewölbe 
Ohr = Stichkappe 

Ohrgewölbe = Stichkappengewölbe 
Opaeon = Augs 


nervure en trac6 de r&seau 
ancre de mur 
assise 
voüte dömicale 
nervure m&diane 
coupole monolithe 
voßte en cuvette 
n ij n brisde 
stalactite 


voßte & stalactites 
! en coquille 


appareil de voÖte en coquille 
trompe en coquille 
voßte ä alv&oles 


sommet ä clef annulaire 
oeil 

point sommital 

clef annulaire 

voßte secondaire 
coupole " 

nervure 
lierne 
champ de vofßte r&ticul&e 
voüte r&öticulßde 

champ de voÖte r&ticulde 
trompe en niche 

tas de charge 

charge variable 


" 
n 


rouleau sup&rieur 

voüßte rampante 

lunette 

voßte en berceau & p&n&trations 
oeil 
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ODpaion = Auge 

ODpäum = N 

Ortrippe = Randrippe 
Ovalkuppel 


Palmengewölbe = Fächergewölbe 

Palmettengewölbe = t 

Parabeltonne 

Parallelrippe 

Parallelrippengewölbe 

Pendentif 

Pendentifanfänger 

Pendentifecke 

Pendentifgewölbe 

Pendentifkuppel 

Pendentifleibung 

Pfaffenmütze 

Pfeil = Stichhöhe 

Pfeiler = Gewölbepfeiler 

Pfeilhöhe = Stichhöhe 

Plänergewölbe = Bruchstein- 
gewölbe 


oeil 

il) 
nervure d'encadrement 
coupole ovale 


voüte en &ventails 
n n n 


” " berceau parabolique 


nervure paralldle 

voüte ä nervures paralldles 
pendentif 

sommier de pendentif 

corne . J 

voüte en pendentifs 

coupole en N! 

intrados de pendentif 

voßte en arc-de-cloitre & calotte 
fleche 

pilier de voüte 

fleche 

voßte en blocage 


Platzel, flaches = Böhmische Kappe calotte boh&mienne 


", volles = Hängekuppel 
Polygonalkuppel = Vieleckkuppel 
Polygonjoch 
Preußische Kappe 
Prinzipalbogenkonstruktion 


Prismentrompe 

Pseudogewölbe = falsches Gewölbe 
Pseudokuppel = falsche Kuppel 
Pseudorippe = Scheinrippe 
Pyramidengewölbe 


Quergurt 
Qusrhauskuppel 
Querrippe 


coupole suspendue 
„ polygonale 

travde " 

voßtain treds surbaiss&ä 
»reproduction de nervures en plan 
ä mäme rayon« 

trompe & prismes 
fausse-volte 
fausse-coupole 

nervure simuläe 

voüßte pyramidale 


doubleau transversal 
coupole de transept 
lierne transversale 
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Querschere 
Quertonne 


Radialrippe 
Radialrippengewölbe 
Randbogen 
Randrippe 
Randrippenstern = Randstern 
Randschere 
Randstern 
Raumkuppel = Innenkuppel 
Rautengewölbe 
Rautennetzgewölbe = Rautengewölbe 
Rautenstern 
Reihungen 
!, gewundene 
Renaissancekuppel = Tambourkuppel 
Ringanker = Ringverankerung 
Ringgewölbe 
Ringrippe 
Ringschicht, bogenförmige 
". kreisförmige 
", spiralförmige 
Ringtonne 
! mit Spindel 
Ringverankerung 
Rippe 
", abgebrochene = Stutzrippe 
", abgeschrägte 
!", anschießende 
‚ ausgekehlte 
", durchgesteckte 
‚„ Freischwebende = schwebende 
Rippe 
", gebrochene = Knickrippe 
‚„ geschwungene = Schwingrippe 
", lombardische = Bandrippe 
‚„ profilierte 


losanges transversaux 
voßte en berceau transversal 


nervure rTayonnante 
voüte & nervures rayonnantes 
arc d'encadrement 
nervure " 
»&toile bordant une volte« 
losanges marginaux 
»&toile bordant une vodte« 
calotte intörieure 
voüte en treillis losang& 

nt N n nr 
&toile & rhombes 
suite de nervures d&coratives 

u " " ceurvilignes 
coupole sur tambour 
armature en anneau 
voöte tournante 
nervure bagu&de 
appareil en assises arqudes 

u 1 u concentriques 

en limacon 
voüte en berceau tournant 

" u " ! sur le noyau 


n 1} 


armature en anneau 
nervure 

! trongude 

" chanfreinde 

! mourante 

! & gorges 

! engag&e 

! pendante 


" brisöde 

! curviligne 

! rectangulaire 
"  chantournde 
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F 
Rippe, rahmende = Randrippe nervure d'encadrement 171 | Rippensystem = Rippenwerk ensemble de nervures 177 
", schwebende " pendante 161 Rippenwerk " " " 177 
", schwingende = Schwingrippe " curviligne 164 Rippenzierscheibe = Rippenscheibe disque d'ornement 176 
", tragende 1 portante 171 Rücken extrados 116 
Rippen, sich kreuzende nervures entrecroisdes 162 Rückengrat aröte d'extrados 130 
Rippe mit Doppelschmiege nervure en chanfrein double 155 Rundbogen-Hinterwölbung mit arriere-voussure de Saint-Antoine 91 
" mit Karnies t! en doucine 155 scheitrechtem Bogen 
" mit Riemchen " & röglets 155 | Rundbogentonne = Rundtonne voßte en berceau plein-cintre 44 
Rippenanfänger sommier de nervures 176 | Rundkuppel coupole circulaire 76 
Rippenbild figure d&öcorative de nervures 176 Rundstab = Torus tore 156 
Rippenbogenaustragung = Bogenaus-  ?reproduction de nervures en plamk110 Rundstäbchen baguette 156 
tragung ' Rundstabrippe nervure &ä tore 156 
Rippendreistrahl = Dreistrahl tierceron 158 | Rundtonne voßte en berceau plein-cintre 44 
Rippendreistrahlgsewölbe = Drei- voüte & liernes et tiercerons 17 ", konische m '" en canonnidre 22 
strahlgewölbe plein-cintre 
Rippenfügung Br . a De BeRuuESe 176 S-Anker ancre en 5 108 
Rippenführung = Rippenfügung 176 Segmentgewölbe = Flachtonne voüte en Bergean aplati 42 
Rippengabel fourche N N 159 Segmenttonne = n " " " 42 
en voßte & nenvuures 3 Seitenschiffeld champ de aure d'un bas-cät& 114 
reikappiges nervur&e & trois quartiers 19 
"; " > Dreistrahlgewölbe 17 | Schale = Kuppelschale calotte de coupole 135 
Rippenklostorgeuölbe - a " dömicale 16 Schallgsuölbe - Flistergewölbe voüte & &cho i 54 
Rippenkranz ar. nervures en couronne 162 zauu8 : Ba = 
Rippenkreuzungsstein = Kreuzungs= pierre d'intersection 175 Sul, R nlene nr 12 
- Scheidbogenrippe nervure de grand-arc 172 
ee stein En er Scheingewölbe = falsches Gewölbe fausse-voÖte 56 
Rippenmasche 3 Masche Falle 10 Seheinkuppel = falsche Kuppel fausse-coupole 82 
? . . Scheinrippe nervure simulöde 172 
nt aa pendentif nervur& 5 34 Scheitel = Gewölbescheitel sommet de voüte 120 
el ac = Raihungen Tees FR a döcoratives Er Scheitelhöhe hauteur sous olef 121 
: . 2 ; Scheitelkreis = Scheitelring clef annulaire 122 
RAPPONSEheTBDE disque d’ornement 176 !", offener = Lichtring ouverture z&änithale 121 
Rippenschere = Schere chalne de losanges 162 Scheitelläinie ligne sommitale 122 
lese ee a daxneruurs a Scheitelloch trou d'a&ration au sommet de volte 138 
er iinge trongon de nervure 177 ale BL NUN mnnge ot . sn 
Rippenstumpfkreuz croix de trongons de nervures 177 | sel So UNE Boa nn a —- 
| Scheitelring clef annulaire 122 
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Scheitelring, offener = Lichtring 
Scheitelringrippe 
Scheitelrippe 

", durchlaufende 
Scheitelrippengewölbe 
Scheitelrippenkranz = Rippenkranz 
Scheitelschere 
Schema, gebundenes = gebundenes 


Gewölbesystem 


Schematismus, quadratischer = 
gebundenes Gewölbesystem 

Schere 
Schicht 

", liegende 

!, stehende 
Schildbogenrippe = Schildrippe 
Schildgurt 
Schildmauer = Stirnmauer 
Schildrippe 
Schildwand = Stirnmauer 
Schirmgewölbe = Schirmkuppel 
Schirmkuppel 
Schlauder = Anker 
" Schleifenstern 
Schleifensterngewölbe 
Schlingrippe 
Schlußpunkt = Scheitelpunkt 
Schlußring = Scheitelring 
Schlußscheibe = Kringel 
Schlußstein 
Schlußsteinkranz = Rippenkranz 
Schlußsteinschicht 
Schneckengewölbe 
Schneelast 
Schutzkuppel = Außenkuppel 
Schwalbenschwanz 


Schwalbenschwanzverband = Schwalben- 
schwanz 


ouverture z&önithale 

nervure d'une clef annulaire 

grande lierne 
1 ” continue 

voßte & grande lierne 

nervures en couronne 

losanges sommitaux 

systeme de voßltes ä travdes 


doubles 
systeme " an " doubles 
chaine de losanges 
assise 
" pos&e & plat 


“ " de champ 


nervure de formeret 
arc doubleau engagd 
mur de clöture 
nervure de formeret 
mur de clöture 
coupole ombelliforme 
n tt 

ancre 
&toile curviligne 
voßte en &toiles curvilignes 
nervure entrelacde 
point sommital 
clef annulaire 

! en anneau 

tt 
nervures en couronne 
assise passant par la clef 
voüte en berceau hdlicoidal 
charge due ä la neige 

döme 

appareil en chevrons 
" n 1 


121 


172° 


172 
172 

50 
162 
164 
125 


125 
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Schwibbogen, gerippter 
Schwibbogengurt 
Schwibbogen-Kuppel 
Schwibbogenrippe 
Schwingrippe 
Schwingrippengewölbe 
Segelkuppel = Schirmkuppel 
Segmentkugelkappe = Kalotte 
Sehne = Gewölbesehne 
Spiegel 

Spiegelgewölbe 
Spindelgewölbe 


Spiralgewölbe = Schneckengewölbe 


‚Spitzbogentonne = Spitztonne 


Spitzkuppel 
Spitztonne 
!, konische 


Sprachgewölbe = Flüstergewölbe 
Sprengring = Scheitelring 
Springgewölbe 
Stab, geschärfter 
Stabanker 
Staffeltrompe = absetzende Trompe 
Stalaktit 
Stalaktitengewölbe 
Stalaktitenpendentif 
Stalaktitentrompe 
Steilkuppel 
Steinrippe 
Stern 

", doppelter = Doppelstern 


nt 


’ 
’ 
", halbierter = Halbstern 
n 
’ 


Stern 
", mehrzackiger 


geschweifter = Schleifenstern 


arc-diaphragme nervur& 
doublesau-diaphragme 
coupole sur arcs-diaphragmes 
nervure-diaphragme 
nervure curviligne 
voßte ä nervures curvilignes 
coupole ombelliforme 
calotte 
corde de voÖte 
fond plat 
voßte ä fond plat 
voüte en berceau hölicoidal 
tournant sur le noyau 
voüßte en berceau hölicoidal 
n u) H bris& 
coupole brisde 
voüte en berceau brisd 
" R ! en canonnidre 
bris& 
" & &cho 
clef annulaire 
voßtes d& tiercerons alternants 
tore bris& 
ancre & barre 
trompe en &chelon 
stalactite 
voßte & stalactites 
pendentif & " 
trompe = Me. 
coupole surhaussde 
nervure en pierre 
&toile 
" doubl&e 
"! curviligne 
demi-&toile 


mehrstrahliger = mehrzackiger &toile ä plusieurs rayons 


nt n n nr 
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Stern, vierzackiger &toile & quatre Trayons 

Sterne, doppelspitz verbundene »&toiles li&es par deux pointes« 
", inseinandergehende » 5 5 ! les bords de 


", scheitelspitz verbundene 
!, verbundene 

Sterngewölbe 

Sternnetzgewöülbe 


Sternrippengewölbe = Sterngewölbe 


Stich 
"= Stichhöhe 
", gerader 

Stichbogentonne = Flachtonne 
Stichhöhe 
Stichkappe 

", zylindrische 
Stichkappengswölbe 
Stichkugelgewölbe = Kalotte 
Stirn = Gewölbestirn 
Stirnmauer 
Stirnrippe 
Stirnwand = Stirnmauer 
Strahlengewölbe = Fächergewölbe 
'Strebe = Strebepfeiler 
Strebebogen 

", doppelter = Doppelstrebe- 

bogen 

", einfacher = Strebebogen 
Strebemauer 

", geböschte 
Strebepfeiler 

", abgekaffter 

", geböschter 

", schräger = geböschter 

Strebepfeiler 

Streberippe = Flechtrippe 
Strebewerk 
Stuckrippe 


deux rayons« 
» " N " une pointe« 
e&toiles lides 
voßte en dtoile 
" r&öticuläe en &toiles 


nr en &toile 


‚surhaussement 


fl&che 
surhaussement droit 
voÖte en berceau aplati 
fl&dche 
lunette 

in eylindrigque 
voÖte en berceau & p&n&trations 
calotte 
face de volte 
mur de clöture 
nervure d'arc de d&öpart 
mur de clöture 
voßte en &ventails 
contrefort 
arc-boutant 

" " double 


nr nt 


mur-boutant 
" " talutöd 
contrefort 
" amorti 


N talut& 


nt n 


nervure doublant le tierceron 
contrefort d arcs-boutants 
nervure en stuc 


142 


158 


173 
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Stufentrompe = abgetreppte Trompe 
Stütze 
Stützenwechsel 
Stutzkuppel 
", angeschnittene 


Stutzrippe 
System, gebundenes = gebundenes 
Gewölbesystem 
", nicht gebundenes = durch- 
gehendes Gewölbesystem 


Tambour 
Tambourfenster 


. Tambourkuppel 


T-Anker 
Teilgewölbes 
Tongewölbe = Topfgewölbe 
Tonne 
", durchgehende 
", einschenklige = Halbtonne 
", gegliederte 
" in Ringschicht 


", ringförmige = Ringtonne 
Tonnengewölbe = Tonne 
", Preußisches = Preußische 
Kappe 
Tonnen joch 


Tonrippe 

Topfgewölbe 

Torus 

Totlast = Eigenlast 

Traggewölbe = tragendes Gewölbe 
Tragstein = Kragstein 
Transeptkuppel = Querhauskuppel 


INDEX - 


x 


trompe ä gradins 


support 


alternance de supports 
coupole ä cötes tronqudes 
" suspendue ä retomb&es tron- 


nervure 
systeme 
doubles 


qu&es 


tronqude 
de voütes & travöess 


systeme " 


tambour 
fenätre 


n nt nt simples 


de tambour 


coupole sur 
ancre en T 
voßte partielle 
1 en poterie 
berceau 


n 
n 
nt 
" 
nt 


nt 
I} 


nr 


" 


continu 


demi-berceau 
berceau fractionnd 


n 
n 


voßtain tres 


appareill& en assises 
arqudes 
tournant 


surbaissd 


travöe d'une voüte en berceau 
fractionnd 
nervure en terre cuite 
voüte en poterie 


tore 


charge permanente 
voüte-support 
tas. de charge 
coupole de transspt 


129 
44 
42 
29 
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Transversalrippe 
Trav&e = Gewölbej 
!, durchgehend 


!, geschiedene 


— DEUTSCHER 


och 
8e = durchgehendes 
Joch 
= geschiedenes 
Joch 


INDEX - 


nervure transversale 
trav&e 
! simple 


! double 


Treppentrompe = abgetreppte Trompe trompe & gradins 


Trichter 
Trichtergewölbe = 
", hängendes 
", stehendes 
", umgekehrt 
Trichternische = 
Trichtertrompe = 
Trommel = Tambour 
Trommelkuppel = T 
Trompe 
", abgetreppte 
!, absetzende 
!, anschwellen 
‚„ flache 
", gerippte 
‚ geschweifte 
‚ gestelzte 
„ konische 
! mit Prismen 


!, persische 

!, steigende 
Trompenanfänger 
Trompengewölbe 
Trompenkuppel 
Trompenleibung 
Trompennische 
Trompenrücken 
Trompenstirn 
Trompenwölbung = 


Trompe 

= Hängegewölbe 

= Fächergewölbe 
es = Kegelgewölbe 
Trompe 

konische Trompe 


ambourkuppel 


de = Muscheltromp 


zellen = Prismen- 
trompe 


Trompennische 


retomböe pendante 
trompe 
vote pendante 

! en &ventails 


L " cöne en tas de charge 
trompe 
" conique 
tambour 
coupole sur tambour 
trompe 
"  & gradins 
! en &chelon 
e" " coquille 
"N segment de cercle 
!  nervur&e 
! ond&e 
! sur&älevöde 
! conigque 


" & prismes 


" persane 

" inclin&e 
trompillon. 
voüte sur trompes 
coupole " " 
intrados de trompe 
volte u u 
extrados " y 
face N ij 
vote “ \ 
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116 
117 


118 
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Trompetengewölbe = konisches Gewölbe 
Trompillon = Trompenanfänger 
Tudorbogentonne 

Türkisches Dreieck 

Turmkuppel 

Tütengewölbe = Zellengewölbe 


Überkragungskuppel = Kragkuppel 
Untergurt 
unterwölben 


Vasengewölbe = Topfgewölbe 


Verankerung 

Verband, versetzter = versetzter 

j Gewölbeverband 
Verbindungsrippe 

Verkehrslast 


Verschneidung = Durchdringung 
Verschnitt = " 
Verschnittkurve 
Verstärkungsgewölbe 
Verstärkungsgurt 
Verstärkungspfeiler = Strebepfeiler 
Verstärkungsrippe 
Vieleckkuppel 

Vielpaßkuppel 
Vielpaß-Kuppeldach 
Viertelschere 
Viertelstabrippe 
Viertelstonne — Halbtonne 
Vierungskuppel 

Vollkuppel = Massivkuppel 
Vollstern = Jochstern 


Wabentrompe 
Wallgewölbe 
Walmgewölbe = Klostergewölbe 


voßte en canonnidre 
trompillon 

voÖüte en berceau Tudor 
pyramide angulaire renversäe 
coupolette de tour 

voßte ä alv&oles 


coupole en tas de charge 
rouleau inf&risur 
voüter par-dessous 


voüte en poterie 
ancrage 
appareil de voüte en assises 
changsantes 
lierne 
charge variable 

4 N} 
comp&n&tration 

nt 


courbe de comp&ön&tration 
voöte de renfort 
rouleau de renfort 
contrefort 
nervure rTigide 
coupole polygonale 

" ä cötes 
döme n " 
quart de losanges 
nervure & quart-de-rond 
voßte en demi-berceau 
coupole de croisßde 

" en vVoussoirs 
»&toile couvrant une travße« 


trompe & alv&oles 
voßte de rempart z 
" en arc-de-cloitre 


127 
174 
137 
111 
111 
111 


132 
143 
174 

79 

80 
134 
164 
156 


87 
86 
166 


104 
65 
30 
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Walmkuppel = Helm 
Wandanker = Maueranker 
Wandrippe 

Wandtrompe 

Wange = Gewölbewange 
Widerlage = Widerlager 
Widerlager 


voßte en arc-de-cloitre surhaussde 


ancre de mur 
nervure de mur 
trompe sur le pan 


voßtain en arädtes rentrantes 


contrefort 
n 


wWiderlagsfläche = Aufstandsfläche lit d'attente 


Widerlagsmauer 

wWindlast 

wWinkelrippe = Kehlrippe 

wWölber = Wölbstein 

wölbfläche = Gewölbefläche 
Wölbgerüst = Lehrgerüst 
Wölbhöhe = Stichhöhe 

wölbkunst 

wölblinie = Gewölbelinie 
Wölbschale = Gewölbeschale 
Wölbschar = Wölbschicht 
Wölbschicht 

Wölbstärke = Gewölbestärke 
Wölbstein 

Wölbung = Gewölbe 
wölbungsansatz = Gewölbesanfang 
wölbungsbau 

wölbungsfläche = Gewölbefläche 


wölbungslauflinie = Gewölbelinie 


Wölbungsschub = Gewölbeschub 
Wölbverband = Gewölbeverband 
Wölbziegel 


Zellengewölbe 
Zentralkuppel 
Zieranker 
Ziergewülbe 
Zierkuppel 
Zierrippe 


mur porteur 

charge due au vent 

nervure cornidre 

voussoir 

douelle 

cintre 

fl&öche 

art des voütes 

trac& de voüte 

voßtain sph&rique 

assise de voussoirs 
nt 11) " 

&paisseur de volte 

voussoir 

voüte 

naissance de volte 

architecture voültse 

douelle 

trac& de voüte 

poussöe lat&rale de voüte 

appareil de voüte 

voussoir en brique 


voüte & alv&oles 
coupole centrale 

ancre d&corative 

voüte & tracd däcoratif 
coupolette däcorative 
nervure u 


3l 
108 
174 
104 
130 
145 
145 
109 
145 
137 
170 
146 
115 
137 
142 
146 
120 
120 
140 
140 
123 
146 

15 
113 
149 
115 
120 
122 
126 
148 
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Zierrippengewölbe 
Zierscheibe = Rippenscheibe 
Ziersterngewölbe 
Zuganker 
Zugbalken = Ankerbalken 
Zweigrippe 
Zweischichtengewölbe 
Zwickel, gekrümmter 

", gewölbter = gekrümmter 

Zwickel 

‚„ sphärischer = Pendentif 
Zwickeldomikal > Domikalgewölbe 
Zwickelkuppel = Pendentifkuppel 
Zwiebelkuppel 
Zwischenjochschere 
Zwischen jochstern 
Zwischenrippe = Zweigrippe 


nr 


voßte & nervures däcoratives 
disque d'ornement 
voßte en dtoiles däcoratives 
tirant 

113 
lierne secondaire 
voüte & nervures pendantes 
&coingon incurv& 

n n 


pendentif 

voßte dömicale 

coupole en pendentifs 

döme bulb& 

losanges entre deux traväes 
»&toile " is x 
lierne secondaire 
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52 
176 


109 
106 
174 


149 
149 








INDEX DES TERME 


alternance de s 
ancrage 

! en anneau 
ancre 

tt 
barre 
clavette 
pression 
traction 

" d'about 

" d&corative 

! de mur 

" ! voßte 

1 en croix 

" 1 f]leuron 

nr tt 5 

113 13) T 

" 113 Y 
ancrure 
anneau de reten 
appareil assis& 

" de coupole 

" ! yoöte 


1 " n ä 


D= 0- N Ds 


n nt n en 
n n nn 


n n nn 


nt " nt pla 


! en assises 
nt n n 


NDEX 


FRANZÖSISCHER I 


5 FRANCAIS 


upports 


ue 


monolithes en panache 


assises changsantes 
coquille 


panache 
te 


arqu&es 
concentriques 


Stützenwechsel 
Verankerung 
Ringverankerung 
Anker 
Ankersplint 
Stabanker 
" 

Druckanker 
Zuganker 
Balkenanker 
Zieranker 
Mauesranker 
Gewölbeanker 
Kreuzanker 
> Zieranker 
S-Anker 
T-Anker 
Gabelanker 
Verankerung 
Scheitelring 
Kuff 
Kuppelverband 
Gewölbeverband 

! mit radialen Monolith- 

steinen 

versetzter Gewölbeverband 
radial steigender Gewölbe- 
verband 
radial steigender Gewölbe- 
verband 
flacher Gewölbeverband 
bogenförmige Ringschicht 
kreisfürmige " 
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144 
108 
108 
106 
107 
108 
108 
107 
109 
107 
109 
108 
108 
108 
109 
108 
108 
107 
108 
122 
128 
136 
126 
127 


127 
127 


127 
126 


128 
129 
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appareil en assises en limagon 
n "  chevrons 
arc 
t! bordant une voüte 
arc-boutant 
" " ä double batterie 
" " ä une volöe 
" u double 
2 " simple 
arc de bord 
! d'encadrement 
! de renfort de lunette 
arc-diaphragme nervur& 
arc d'ogives 
" doubleau 
" nt engag& 
! en aröte 
4 I ! rentrante 
n ! ogive 
" formant aröte 
architecture voütde 
aräte 
", ä 
! 3 voussoirs en \ 
" d'extrados 
! Tentrante 
arötes doubles 
\ triples 
armature en anneau 
arqu& 
arridre-voussure 
„ " &ä base horizontale 


arasde &. base 
plein-cintre 
de Marseille 


de Montpellier 


spiralförmige Ringschicht 
Schwalbenschwanz 
Rippe 
Randbogen 
Strebebogen 
Doppelstrebebogen 
Strebebogen 
Doppelstrebebogen 
Strebebogen 
Randbogen 

n 


Gewölbekranz 
gerippter Schwibbogen 
Diagonalbogen 
Gurtbogen 

Schildgurt 

Gratbogen 

Kehlbogen 
Diagonalbogen 
Gratbogen 

Wölbungsbau 

Grat 

gratig 

> Grat 

Rückengrat 

Kehle 

Doppelgrat 

dreifacher Grat 
Ringverankerung 

> gewölbt 
Hinterwölbung 
Flachbogen-Hinterwölbung mit 
Sturz 

scheitrechte Hinterwölbung mit 
Rundbogenbasis 


129 
130 
151 
138 
142 
142 
142 
142 
142 
138 
138 
119 

24 
110 
131 
132 
131 
133 
110 
131 
149 
130 
131 
130 
130 
133 
130 
130 
108 
114 

90 

91 


91 


Flachbogen-Hinterwölbung mit Rund- 90 


bogenbasis 
scheitrechte Hinterwölbung mit 
Rundbogenbasis 


91 
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arriere-voussure de Saint-Antoine 


en plate-bande ä& 
base plein-cintre 
en plein-cintre & 
base arasde 
en plein-cintre ä 
base en plate-bande 
segmentaire & base 
plein-cintre 
arrisre-volte 
art des voütes 
assise 

" de sommiers 

" hi " de coupole 

e " voussoirs 

" passant par la clef 

" pos&e & plat 

" " de champ 
avant-voussure 
axe de voüte 

" vertical de coupole 


bague de nervure 
baguette 
base 
batterie ä arcs superposds 

N d'arcs boutants 
berceau [cf. voßte en -] 
bifurcation 
blocage chargeant les reins 
bomb& 
but&e 

" d'arc doubleau 


caisson 
calotte 


Rundbogen-Hinterwölbung mit 
scheitrechtem Bogen 
scheitrechte Hinterwölbung mit 
Rundbogenbasis 
Rundbogen=-Hinterwölbung mit 
scheitrechtem Bogen 
Rundbogen-Hinterwölbung mit 
scheitrechtem Bogen 
Flachbogen-Hinterwölbung mit 
Rundbogenbasis 
Hinterwölbung 

wölbkunst 

Schicht 

Anfangsschicht 

Kuppelfuß 

wölbschicht 
Schlußsteinschicht 

liegende Schicht 

stehende Schicht 
Gewölbekranz 

Gewölbsachse 

Kuppelachse 


Rippenring 

Rundstäbchen 

Basis 

Doppelstrebabogen 
li 


Tonne 

Gabelpunkt 
Gewölbehintermauerung 
gebust 

Widerlager 

Gurtträger 


Kassette 
Kalotte 


227 


91 
91 
91 
91 
90 
90 
146 
139 
139 


135 
140 


140 


140 
140 
119 
112 
134 


176 
156 


142 
142 


159 
112 
110 
145 
131 


1393 
69 
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calotte ä voütains bombös 
d bohömienne 
2 de coupole 
" en pendentifs 
" extörieure 
2 int&rieure 
a sur pendentifs 
canton 
! en arätes rentrantes 
chaine de losanges 
champ de voüte 
cn 1 du chevet 
Me N d'un bas-cöt& 
irn d'une travße 
non u r&ticulde 
chape " 
chaperon d'extrados 
charge 
" de toit 
' " voüte 
" dus & la neige 
1 ! au vent 
" fixe 
! permanente 
! roulante 
" variable 
charpente 
cintrage 
cintre 
cintrer 
clausoir 
claveau 
claver 
clavette 
clef 
1} 
" annulaire 
" en anneau 


Schirmkuppel 
Böhmische Kappe 
Kuppelschale 
Hängekuppel 
Außenkuppel 
Innenkuppel 


Byzantinische Kuppel 


Gewölbekappe 
Gewölbewange 
Schere 
Gewölbefeld 
Chorhauptfeld 
Seitenschiffeld 
Jochbogenfeld 
Netzfeld 
Gewölbeaufguß 
Gewölbeabdeckung 
Last 
Dachlast 
Gewölbelast 
Schneelast 
Windlast 
Eigenlast 

n 


Verkehrslast 
n 
Lehrgerüst 
Einrüsten 
Lehrgerüst 
einrüsten 
Schlußstein 
wölbstein 
eintreiben 
Ankersplint 
Scheitelpunkt 
Schlußstein 
Scheitelring 
Kringel 


148 
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clef d&cor&e 
! de tierceron 
" d'intersection 
! en disque 
! ornde 
! pendante 
closoir 
coffrage 
n 
coffrer 
commissure 
compartiment d'intrados 
comp&n&tration 
composantes de charge 
cöne en tas " r 
conque 
tt 
construction de voüte 
Y u ! sans coffrage 
contrefort 
n 
" & arcs-boutants 
! amorti 
! en talus 
! talutd 
contre-lierne 
contre-voüte 
convexe 
convexit& 
corde de voüte 
corne de pendentif 
corniche 
cöte de döme 
coupole 
5 ä baies 
® ä caissons 
ä calotte ä corps creux 
! " unique 


- 
= 


Gewölbekrong 
> Schlußstein 
Kreuzungsstein 
Kringel 
Gewölbekrone 
Abhängling 
Schlußstein 
Einrüsten 
Schalung 
einrüsten 
Gewölbefuge 
Gewölbefach 
Durchdringung 
Lastkomponenten 
Kegelgewülbe 
Konchs 
Muschelgswölbe 
Gewölbebau 
freihändige Einwölbung 
Strebepfeiler 
Widerlager 
Strebewerk 
abgekaffter Strebepfeiler 
geböschter " 
1 1) 
Querrippe 
Gegengewülbe 
gebust 
Busung 
Gewölbesehne 
Pendentifecke 
Kranzgesims 
konvexe Kuppelkappe 
Kuppel 
offene Kuppel 
Kassettenkuppel 
Hohlkörperkuppel 
einschalige Kuppel 
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coupole 
tt 
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ä cötes 
"1 trongudes 
" double calotte 
’ " voüte 
" extrados en couverture 
" huit voßtains 
" lanterne 
! nervures 
'' pendentifs courbes 
aplatie 
ä plusieurs calottes 
N " voütes 
appareill&e en assises en 
limacgon 
& quatre voütains 
armenienne 
ä six voltains 
" tambour 
" triple calotte 
u "  voüte 
" voüte & corps creux 
" " unique 
brisde 
byzantine 
centrale 
circulaire 
! en plein-cintre 
cötel&e 
d'Aquitaine 
de crois&e 
! transept 
! vaisseau 
elliptique 
en bois 
en encorbellement 
' fleur de lotus 
" lambris 


Vielpaßkuppel 

Stutzkuppel 

zweischalige Kuppel 
" n 


> Kuppeldach 
achtseitige Kuppel 
Laternenkuppel 
Rippenkuppel 
Pendentifkuppel 
Flachkuppel 
mehrschalige Kuppel 
nr nt 


Kuppel in spiralförmiger Ring- 


schicht 

vierseitige Kuppel 

Faltkuppel 

sechsseitige Kuppel 

Tambourkuppel 

dreischalige Kuppel 
" tt 


Hohlkörperkuppel 
einschalige Kuppel 
Spitzkuppel 
Byzantinische Kuppel 
Zentralkuppel 
Rundkuppel 
Kugelkuppel 
Vielpaßkuppeil 
Aquitanische Kuppel 
Vierungskuppel 
Querhauskuppeil 
Langhauskuppel 
elliptische Kuppel 
Holzkuppel 
Kragkuppel 
Lotoskuppel 

Kuppel aus Täfelwerk 
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coupole en lancette 


! linteaux &chancrös 
!  pendentifs 
! poutres courbes 
" ! dalldöes 
" tas de charge 
" voussoirs 
h&misphärique 
" sur pendentifs 
hexagonale 
lotiforme 
monolithe 
nervur&e 
octogonale 
ombelliforme 
ovale 
perc&e de baies 
plissde 
pointue 
polygonale 
principale 
quadrilatörale 
renaissance 
sans baies 
secondaire 
simple 
sous döme 


coupoles superposdes 
n 


1 


nt 


", deux 
", trois 


coupole sur arcs-diaphragmes 


surbaissde 
sur&ölev&e 
surhaussßde 
sur pendentifs 
" tambour 
" trompes 
suspendues 


Lanzettkuppel 

gestemmts Kuppel 

Pendentifkuppel 

gestemmte Kuppel 
1 n 


Kragkuppel 
Massivkuppel 
Kugelkuppel 
Byzantinische Kuppel 
sechsseitige Kuppel 
Lotoskuppel 
Monolithkuppel 
Rippenkuppel 
achtseitige Kuppel 
Schirmkuppel 
Dvalkuppei 

offene Kuppel 
Faltkuppel 
Spitzkuppel 
Vieleckkuppel 
Hauptkuppel 
vierseitige Kuppel 
Tambourkuppel 
geschlossene Kuppel 
Nebenkuppel 
einschalige Kuppel 
zweischalige " 
mehrschalige 
zweischalige "" 
dreischalige " 
Schwibbogen-Kuppel 
Flachkuppel 
gestelzte Kuppel 
Steilkuppel 
Pendentifkuppel 
Tambourkuppel 
Trompenkuppel 
Hängekuppel 
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coupole suspendue & retomböes 
tronqußes 
2 tronqude 
coupolette 
" decorative 
" de tour 
courbe de compänßtration 
" " pöndtration 
cräöte de vote 
crois&e d'ogives 
croix de nervures tronquäses 
1 "! trongons de nervures 
cul-de-four &Cf. voßte en cul-de- 
-Four] 
cul d'imposte 
cul&e 
culot 


d&cintrage 
d&cintrement 
d&cintrer 
demi-conque 
demi-coupole 
- demi-&toile 
demi-&ventail 
demi-losanges 
demi-voÖte 
d&part de voüte 
desceller les cintres 
diamdtre de voüte 
disposition de nervures 
n 


" voßtes 
disque d'ornement 
döme 

" 

11} 

" & cötes 
" bulb& 


angeschnittene Stutzkuppel 


gekappte Kuppel 
kleine J 
Zierkuppel 
Turmkuppel 
Verschnittkurve 
" 
Gewölbehaupt 
> Diagonalbogen 
Rippenstumpfkreuz 
nt 


Konche 


Auflager 
Widerlager 
Kämpfer 


Abrüsten 

nt 
abrüsten 
halbe Konche 
Halbkuppel 
Halbstern 
Halbfächer 
Halbschere 
einschenkliges Gewölbe 
Gewölbeanfang 
abrüsten 
Gewölbesprengweite 
Rippenfügung 
Gewölbesystem 
Rippenscheibe 
Außenkuppel 
> Kuppel 
Kuppeldach 
Vielpaß-Kuppeldach 
Zwiebelkuppel 
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döme en bulbe 
" ! spirale 
" monolithe 
" nervur& 
" sur&levd 
" tors 
doublesau 
doublsau-diaphragme 
doubleau en nervure 
" longitudinal 
" transversal 
douelle 
" extörieure 
" intörieure 


 drain de poterie 


ecoingon incurv& 


el&ments porteurs de coupole 
nt nt 


! voüte- 

&lever une voßte-support 
enfourchement 
enfourchure 
ensemble de nervures 
entre-axe de doubleau 
epaisseur de voßte 
»espace sous coupole« 
&toile 

" ä nervures brisäes 

"N ogives 

"MW plusieurs Tayons 

" " quatre " 

" M payons multiples 

" N phombes 

" N tiercerons 
» " bordant une voßte« 
» " couvrant deux trav&es« 


yon ! ]Ja trav&e du choeur« 


» ! une traväe« 


Zwiebelkuppel 
geschraubtes Kuppeldach 
Monolithkuppel 
geripptes Kuppeldach 
gestelztes 1 
geschraubtes " 
Gurtbogen 
Schwibbogengurt 
Gurtrippe 

Längsgurt 

Quergurt 
Gewölbefläche 

Rücken 

Leibung 

Gewölbetopf 


gekrümmter Zwickel 
Kuppeltragwerk 
Gewölbetragwerk 
unterwölben 

> Grat 

Gabelpunkt 
Rippenwerk 
Gurtweite 
Gewölbestärke 
Kuppelraum 

Stern 
Knickrippenstern 
Kreuzrippenstern 
mehrzackiger Stern 
vierzackiger 1 
mehrzackiger 
Rautenstern 
Dreistrahlstern 
Randstern 
Doppel jochstern 
Chorhauptstern 
Jochstern 


nt 
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83 
134 


134 
134 
134 
131 
132 
170 
132 
132 
115 
116 
115 

65 


149 
136 
125 
114 
130 
159 
177 
132 
123 
135 
165 
166 
166 
167 
167 
167 
167 
166 
166 
1656 
166 
166 
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&toile curviligne 


" doubl&e 

» " entre deux travdes« 

&toiles lißes 

De ! par deux pointes«K 

>» " u ! les bords de deux 
rayons« 

>» 5 ! une pointe« 

&ventail 

extrados 


" de trompe 
4 en couverture 


face de trompe 
u " voüte 
faite d'extrados 
fausse-clef pendants 
fausse-coupole 
fausse-voüte 
fendtre de coupole 
t " tambour 
figure d&corative de nervures 
fläche 


'fond plat 
fourche de nervures 
" ! pendentif 
gorge aplatie 
" &troite 
" large 
"! Tonde 


hauteur sous clef 
huitieme de losanges 


imposte 
interp&n&tration 
intervalle entre des travßes 


Schleifenstern 
Doppelstern 
Zwischenjochstern 
verbundene Sterne 


doppelspitz verbundene Sterne 


ineinandergehende 


scheitelspitz verbundene " 


Fächer 

Rücken 
Trompenrücken 
Kuppeldach 


Trompenstirn 
Gewölbestirn 
Gewölbefirst 

> Abhängling 
falsche Kuppel 
falsches Gewölbe 
Kuppelfenster 
Tambourfenster 
Rippenbild 
Stichhöhe 
Spiegel 
Rippengabel 
Pendentifleibung 


platte Kehle 
schmale "" 
breite u 
runde u 


Scheitelhöhe 
Achtelschere 


Kämpfer 
Durchdringung 
Gurtweite 


167 
165 
166 
168 
168 
168 


168 


116 
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intrados 
! de pendentif 
" " trompe 


joint concentrigque 
" de voßte 


lanternon 
lierne 
rt 
"! continue, grande 
" ‚grande 
! secondaire 
! transversale 
ligne de d&part 
u ! naissance 
" ! sommet 
" sommitale 
lit d'attente 
" en coupe de sommiers 
" införieur " 5 
losanges couvrant une trav&s 
u entre deux travßes 
" longitudinaux 
" marginaux 
1 sommitaux 
u transversaux 
lunette 
u conique 
a cylindrique 
"  sph&rique 


magonnerie au-dessus de l'extrados 
» de remplissage 

maille 
" carr&e 
" en losange 

maillon 


Leibung 
Pendentifleibung 
Trompenleibung 


konzentrische Fuge 
Gewölbefuge 


Laterne 
Nebenrippe 
Verbindungsrippe 


durchlaufende Scheitelrippe 


Scheitelrippe 
Zweigrippe 
Querrippe 
Fußlinie 

li 


Scheitellinie 

r 
Aufstandsfläche 
> Anfangsschicht 
Gewölbesohle 
Jochschere 
Zwischenjochschere 
Längsschere 
Randschere 
Scheitelschere 
Querschere 
Stichkappe 
Kegelstichkappe 
zylindrische Stichkappe 
Kugelstichkappe 


Gewölbeübermauerung 
Gewölbehintermauerung 
Masche 
SE |) 
> 

n 


112 
112 
160 
160 
160 
160 
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ji 
( nervure d'arc de döpart Stirnrippe 173 
maltresse-coupole Hauptkuppel 8l | Te Pierribpe | 4, 
"  -voüte Hauptgewölbe 63 "de doubleau Gurtrippe 170 
mensole > Schlußstein 148 " " grand-arc Scheidbogenrippe 172 
montdöe de voüte Gewölbeschenkel 122 N n Wo Wandrippe 174 
mur-boutant Strebemauer 142 N"  d'encadrement Randrippe 171 
" talut& geböschte Strebemauer 143 . de nanrort Verstärkungsrippe 174 
mur de butöe Widerlagsmauer 145 !"  dessinant un r&seau Maßwerkrippe 160 
" " clöture Stirnmauer 142 "  diagonale Diagonalrippe 158 
" " retenne Stirnmauer Le nervure-diaphragme Schwibbogenrippe 172 
!  porteur Widerlagsmauer Eu nervure d'ogive Kreuzrippe 160 
>." doublant le tierceron« Flechtrippe 158 
naissance de voüte Gewölbeanfang 113 " Scot&e Astrippe 157 
nervure Rippe 151 | " en biseau Rippe mit Doppelschmiege 155 
nervurd gerippt 174 | " N bois Holzrippe 170 
nervure ä canaux ausgekehlte Rippe 154 " 1 chanfrein double Rippe mit Doppelschmiege 155 
5 ! chanfreins abgeschrägte "" 154 I "  doleins " 1 Rannies 155 
" ! chicots de branches Astrippe 157 j ! enfourch&de Gabelrippe 159 
. " gorges ausgekehlte Rippe 154 | " engagde durchgesteckte Rippe 161 
N " profil demi-circulaire Halbstabrippe 153 h ! en pierre Steinrippe 173 
" " " segmentaire Flachstabrippe 153 "1 stuc Stuckrippe 173 
" ! quart-de-rond Viertelstabrippe 156 n ! terre cuite Tonrippe 173 
" " pbglets Rippe mit Riemchen 155 | Tr DE Ne are en . Maßwerkrippe 160 
® arötidre Gratrippe 169 " entrelacde Schlingrippe 164 
" ä tore Rundstabrippe 156 ! faitiedre Scheitelrippe 172 
" "on & bec Birnstabrippe 152 | a RE Scheinrippe 172 
r "N" listel " mit Steg 2 ! formant ardte Gratrippe 169 
" "ten amande Mandelstabrippe 153 i " longitudinale Langrippe 170 
" non N soufflet Birnstabrippe 152 " marginale Randrippe 171 
n nor ! coup6 abgekappte Birnstabrippe 153 | u "mödlane Mittelrippe 170 
" " trois quart-de-ronds Dreiviertelstabrippe 153 t n " Transversalrippe 173 
Y aveugle Blendrippe 169 ! mourante anschießende Rippe 161 
N bagude Ringrippe 161 | ! paralldle Parallelrippe 160 
" bordant une voüte Randrippe 171 | " pendante Hängerippe 159 
" brisöde Knickrippe 160 n n schwebende Rippe 161 
" chanfreinde abgeschrägte Rippe 154 " nöndtrante anschießende 161 
Ü chantournds profilierte " 156 it) Hoftante tragende " 171 
" cornidre Kehlrippe 170 " Trayonnante Radialrippe 160 

" curviligne Schwingrippe 164 
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nervure rectangulaire 

" " & baguettes 

113 n n tores 

" rigide 
nervures, ä 
nervure secondaire 
nervures en couronne 

" entrecroisäes 

nervure simul&de 

Y sommitale 

4 transversale 

” tronqude 
nervurer 


oeil 
ceillet d'ancre 
ogive 


! an aröte 
" ! ardte rentrante 
" mödiane 
orner de nervures 
ouverture zönithale 


pan de döme 
BaNdeneL! 
appareillö en panache 
h " rouleaux 
N assis& 
"  & stalactites 
" conique 
"  nervur6 
"  sphärique 
pen&tration 
pi&droit 
pierre d’'attente 
" de nervure 


Bandrippe 
! mit Rundstäbchen 
1 n n 
Verstärkungsrippe 
gerippt 
Nebenrippe 
Rippenkranz 
sich kreuzende Rippen 
Scheinrippe 
Scheitelrippe 
Transversalrippe 
Stutzrippe 
abrippen 


Auge 

Ankerauge 
Kreuzrippe 
Diagonalbogen 
Kreuzrippenbogen 
Kreuzgratbogen 
Kreuzkehlbogen 
Mittelrippe 
abrippen 
Lichtring 


Kuppelkappe 
Pendentif 


23 ) 
Br: tt 

art 1) 
Stalaktitenpendentif 
Kegelpendentif 
Rippenpendentif 
Kugelpendentif 
BDurchdringung 

Stütze 

Kragstein 
Rippenstein 


151 
152 
152 
174 
174 
171 
162 
162 
172 
172 
173 
168 
174 


121 
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pierre d'intersection 
pilier de voüte 
plafond appareill& 


Kreuzungsstein 
Gewölbepfeiler 
flaches Gewölbe 


»plafond bord& d'une clief annulaire« Nabel 


plafond clav& 
point sommital 
port&äe de vote 
poser le couchis 
"# " cintres 
poussde lat&rale de voüte 
profil de voüte 
pseudo-nervure 
pyramide angulaire renversde 


quart de losanges 
quartier 
nt 


! en arötes rentrantes 
longitudinal 

! rayonnant 
transversal 


rang 

! de sommiers 

" ! youssoirs 

" passant par la clef 
recouvrement d'extrados 
rein de voüte 


remplissage au-dessus de l'extrados 


renforcement d'aröte 


STBpEOnHARTOn de nervures en plan 


» nr n tt 
ä möme rayon« 
retomb&e de voüte 
Y pendante 
revötement de voüte 
rouleau de dächarge 


flaches Gewölbe 
Scheitelpunkt 
Gewölbesprenguweite 
einrüsten 

IL 
Gewölbeschub 
Gewölbeprofil 
Scheinrippe 
Türkisches Dreieck 


Viertelschere 

Gewölbekappe 

Kreuzkappe 

Gewölbewange 

längsgerichtete SELBIBSF@ppe 
radiale 

quergestellte " 


Schicht 

Anfangsschicht 

Wölbschicht 
Schlußsteinschicht 
Gewölbeabdeckung 

> Gewölbeschenkel 
Gewölbeübermausrung 
Gratverstärkung 
Bogenaustragung 
Prinzipalbogenkonstruktion 


Gewölbeanfall 
hängender Trichter 
Gewölbeauskleidung 
Verstärkungsgurt 


164 


130 
118 
119 
119 


139 
139 
140 
140 
112 
122 
112 
147 
110 
110 


112 

96 
ı13 
132 
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rouleau de renfort 
N" inferieur 
" sup&rieur 
rouleaux accoläs 
" & ressauts 
" superposäs 


section de voüte 
sommet & clef annulaire 
" de coupole 
" ! yoüte 
sommier 
"de nervures 
"tt  pendentif 
squelette de nervures 
stalactite 
suite de nervures curvilignes 
" 1 5 d&coratives 
support 
4 de coupole 
1 ! yoüte 
surhaussement 
" droit 
" incurv& 
systeme de nervures 
" " voütes 
" n ! & travdes doubles 
" n 1] tt nt simples 


taille des arätes 
tambour 
tas de charge 
n n n 
töte d'ancre 
"de voüte 
tierceron 
tiers de losanges 


Verstärkungsgurt 
Untergurt 
Obergurt 
gereihte Gurte 
profilierte " 
gestaffelte " 


Gewölbefeld 

Nabel 
Kuppelscheitel 
Gewölbescheitel 
Anfänger 
Rippenanfänger 
Pendentifanfänger 
Rippenwerk 
Stalaktit 
gewundene Reihungen 
Reihungen 

Stütze 
Kuppeltragwerk 
Gewölbetragwerk 
Stich 

gerader Stich 
Bogenstich 
Rippenwerk 
Gewölbesystem 
gebundenes Gewölbesystem 
durchgehendes N 


Gratschnitt 
Tambour 
Auflager 
Kragstein 
Ankerkopf 
Gewölbehaupt 
Dreistrahl 
Drittelschere 


114 
121 
136 
120 
146 
176 

93 
177 
140 
175 
175 
144 
136 
125 
141 
141 
141 
177 
124 
125 
124 


147 
144 
109 
134 
106 
116 
158 
163 
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tirant 
" 


tore 
" bris6 

trac& de voüte 

travde 
"! continue 
! double 

» " doubläe« 

d'une voÖte en berceau 

fractionnd 

passante 

polygonale 

simple 

traväss jumeläes, deux 

trompe 
! & alvö&oles 

" " demi-voüte d'arädtes 

" " d&ecor prismatique 

" # gradins 

appareill&öe en panache 

ä prismes 

ä rTessauts 

"1 stalactites 

composite 

conique 

d'angle 

dans 1l'angle 

en baldquin 

!  cerce 

" mM cogquille 

"N cul-de-four 

"1 &chelon 

escalier 

"Mt segment de cercle 

niche 

"N pouleaux 

form&e de deux lunettes 

jumeldes 


Ankerbalken 
Zuganker 

Torus 

geschärfter Stab 
Gewölbelinie 
Gewölbe joch 
durchgehendes Joch 
Doppel joch 
geschiedenes Joch 
Tonnenjoch 


durchgehendes Joch 
Polygonjoch 
durchgehendes Joch 
Doppel joch 

Trompe 

Wabentrompe 
Kreuzgrattrompe 
Prismentrompe 
abgetreppte Trompe 
Muscheltrompe 
Prismentrompe 
absetzende Trompe 
Stalaktitentrompe 
Komposittrompe 
konische Trompe 
Ecktrompe 

innere Ecktrompe 
geschweifte Trompe 
Komposittrompe 
Muscheltrompe 
Konchentrompe 
absetzende Trompe 
abgetreppte " 
flache " 
Nischentrompe 
absetzende Trompe 
persische " 


241 


106 


118 
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ezonpe form&äe de monolithes en panache > Muscheltrompe 


inclinde 
" nervur&e 
"  ondöde 
" orn&ee de bätons pliss&ds 
! persane 
! sous-le-coin 
! sous-le-pan 
" sur&lev&e 
! sur l'angle 
!  sur-le-pan 
trompillon 
trongon de nervure 
trou d'aßration 
\ " au sommet de voüte 
"! d'ancre 


versant mural 
vousscir 

! arätier 

! en brique 

1 ! crossette 

n il V 

! formant arödte 
voussure 


voütain 
n 


" en arötes rentrantes 
" faible 

! mince 

"  renvers&d 

" sphörique 

! trds surbaissd 


voüte ä alvöoles 
" N axe biais 


steigende Trompe 
gerippte " 
geschweifte " 
Faltentrompe 
persische Trompe 
> Trompe 

Pr n 

gestelzte Trompe 
äußere Ecktrompe 
Wandtrompe 
Trompenanfänger 
Rippenstumpf 
Luftloch 
Scheitelloch 
Ankerauge 


Absenker 
Wölbstein 
Gratstein 
wWölbziegel 
> Gratstein 


u " 
n 


Leibungsgewölbe 
Gewölbekappe 
Kreuzkappe 
Kuppelkappe 
Gewölbewange 

> Gewölbeschale 
> li 
Erdkappe 
Gewölbeschale 
Preußische Kappe 
Gewölbe 

gewölbt 
Zellengewölbe 
schiefes Gewölbe 


99 
103 
101 
101 

98 
102 


97 
102 

97 
104 
103 
177 
138 
138 
106 


106 
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voüte ä arötes 


" 


n 
1 


n 
tt 


" & trois quartiers 

" doubles 

" triples 
axe coud& 

" droit 

! horizontale 
baies 

! axiales 
caissons 

cing quartiers 

clefs pendantes 


acoustique 


a 


drains de potsrie emboitös 


&cho 
fond plat 
grande lierne 
huit quartiers 

" ! Tayonnants 
joints continus 
liernes et tiercerons 

" ui " doubiös 
ligne sommitale inclin&de 
mailles 
nervure faltidre 
nervures 

1 brisdes 

" curvilignes 

"  d&coratives 

" diagonales 

" en tracd d&coratif 

" multiples 
nervure sommitale 
nervures paralldles 

" pendantes 

" rayonnantes 


angevine 
annulaire 


Gratgewölbe 
dreikappiges Gratgewölbe 
> Gratgewölbe 
Ei nt 
gewinkeltes Gewölbe 
gerades " 
horizontales " 
offenes " 
halboffenes N 
Kassettengewölbe 
fünfkappiges Gewölbe 
Hängegewölbe 
Flüstergewölbe 
Topfgewölbe 
Flüstergewölbe 
Spiegelgewölbe 
Scheitelrippengewölbe 
achtkappiges Gewölbe 

! radiales " 
Muschelgewölbe 
Dreistrahlgswölbe 
Flechtrippengewölbe 
Gewölbe mit steigendem Rücken 
Maschengewölbe 
Scheitelrippengewölbe 
Rippengewölbe 
Knickrippengewölbs 
Schwingrippengewölbe 
Zierrippengewölbe 
Diagonalrippengewölbe 
TIOHZEOLERS Gewölbe 

11 

Scheitelrippengewölbe 
Parallelrippengewölbe 
Zweischichtengewölbe 
Radialrippengewülbe 
Domikalgewölbe 
Ringgewölbe 
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plusisurs rangs de voussoirs mehrschichtiges Gewölbe 


projection d&corative 
quartiers bomb&s 

! surhaussös 
r&silles losangdes 
retomb&ss pendantes 
six quartiers 
sommet surhauss& 


assis& 


ä 


n 
" 


stalactites 
trac& d&coratif 
trois quartiers 
" rangs de voussoirs 
un quartier 
voßtain aplati 


biaise 
bomb&e 


nt 


composite 
conique 


" en tas de charge 


conoide 

construite par concr&ötion 
coul&de 

cylindrique 

d'arädtes 


" & calotte 

"N doubleaux 

" N quartiers bomböds 
! bomb&e 

! continue 

! fractionnde 

" gothique surbaissde 
" normale 
Tomaine 

! Tomane 

" ! surbaissde 

! simple 


Ziergewölbe 
gebustes Gewölbe 

1i ll 
Rautengewölbe 
Hängegewölbe 
sechskappiges Gewölbe 
Gewölbe mit Stich 

" auf Kuff 
Stalaktitengewölbe 
Ziergewölbe 
dreikappiges Gewölbe 
dreischichtiges " 
Dreiecksgewölbe 
Kappengewölbe 
schiefes Gewölbe 
gebustes " 
Domikalgewölbe 
Kompositgewölbe 
konisches Gewölbe 
Kegelgewölbe 
konoidisches Gewölbe 
Gußgewölbe 

n 


zylindrisches Gewölbe 
Kreuzgratgewüölbe 
" mit Kalotte 


ausgeschiedenes Kreuzgewölbe 


gebustes R " 
n 
durchgehendes 1 
ausgeschiedenes " 
gotische Kreuzkappe 
einfaches Kreuzgewölbe 
römisches N 
Tomanisches ” 
Tomanische Kreuzkappe 
einfaches Kreuzgewölbe 
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voüte d'arädtes surbaissöde Kreuzkappe 

" de dächarge Entlastungsgewölbe 

v " coupole Kuppelschale 

ü d&prim&e gedrücktes Gewölbe 

" de protection Außenkuppel 

A " rempart Wallgewölbe 

u ! zenfort Verstärkungsgewölbe 

il ! soubassement Fundamentgewölbe 

n " trompe Trompennische 

" d'ogives Kreuzrippengewölbe 

„ " ä quartiers rayonnants Radialrippengewölbe 

N " gothigque gotisches Kreuzgewölbe 

"  dömicale Domikalgewölbe 

" double Doppelgewölbe 

N doubl&e R 

" droite gerades Gewölbe 

u elliptique elliptisches Gewölbe 
voüßtement Gewölbebau 

“ sans coffrage freihändige Einwölbung 
voüte en arc-de-cloitre Klostergewölbe 

u N m " & calotte Pfaffenmütze 

" Li JageR | " & huit voßtains achtteiliges Klostergewölbe 

Lee, u SE. " d&eprim&e Spiegelgewölbe 

„ " u ! rectangulaire Muldengewölbe 

u wm N surbaissde Klosterkappe 

m. a " surhaussds Helm 

" ! auge Muldengewölbe 

” ! berceau Tonne 

ı 5 " zylindrisches Gewölbe 

en; " & lunettes Stichkappengewölbe 

u n a 1} p&n&trations " 

" " aplati Flachtonne 


appareill& en Tonne in Ringschicht 
assises arqudes 
appareillö en roulsaux Gurtengewölbe 
"! en rouleaux & abgetrepptes Gurtengewölbe 
ressauts 


bris& Spitztonne 
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voßte en berceau continu durchgehende Tonne 45 voüte N ERIZBESTAU? ee BE u 
. 2 " " .. ne 2 : " = " ! cuvette i ’ Nuldengcuälhs 37 
rav&es 1: E r ei 
| n n ! en anse-de-panier Korbbogentonne 43 H ; z brisse ee Muldengewölbe 2 
| " " " " canonnidre bris& konische Spitztonne 22 : . er kan Se N - 
| {0 n non " plein-cintre n Rundtonne 22 i h demi-cul- a _ e . e 2 
| u 1 "N chalnette Kettenbogentonne 43 R 1 en ae 1, 
h i N : van es T n " " Stoiles däcoratives Ziersterngewölbe 52 
a are " n " curvilignes Schleifensterngewölbe 50 
" " " helicoidal Schneckengewölbe 39 " 1 Boaneaite Föcherdeudibe 17 
\ \ i " u z TELNDSSESLIERS = " " Jinteaux &chancrds gestemmtes Gewölbe 57 
. . u v " mirtoir Spiegelgewölbe 40 
i R R ae Ele 1 " ! moellons ers is ingeun he 57 
Sera one „ " pendentifs Pendentifgewölbe 38 
" " " plein-cintre Rundtonne 44 . R ee ns oswelbe 
h n nn nen, Ele = EuS ck eDOSGHTBE e " " u courbes I Gewölbe 57 
| " it " renversd Gegengewölbe 55 i ee alles s n Er 
| ; h : ara u sone 2 „ " segment sphärique Kalotte 69 
| " " ID oo... ep uns 2 v " tas de charge Kraggewölbe 58 
| gelznen. Sengsanne : 2 » " trac& de r&seau Maßwerkgewölbe 49 
/ i t n Be a Bpaudel " ! treillis Netzgewölbe 49 
/ D) " ! transversal Quertonne 64 R 5 " 8 6toilee Stornnetzneugtbe 51 
| " u " tres aplati Preußische Kappe 29 “ = nn STaBange Rautennsua1bs ar 
| n " " Tudor Tudorbogentonne 46 n “ Ten Maschengsuälbe 49 
| " " " vertical vertikales Gewölbe 62 hi nr hl Bee 21 
| " ! blocage Bruchsteingewölbe 57 M u inet Br 94 
| " " boninet de prätre Pfaffenmütze 70 = 
| n " ee p Fächergewölbe 17 " gothique ä arcs en gotisches Kreuzgewölbe 34 
u ! calotte Kalotte 69 " ß i 5 
" " " surbaissäe Kesselgewölbe 29 Re on u... GeuslBe s 
" "! canonnidre konisches Gewölbe 22 r eh ® = a a 
1 ! cerce Kompositgewölbe 3l hi In BEISERE a En 39 
" " cöne.en tas de charge Kegelgewölbe 58 : a ER ER ee Seat Ati er 
. x ä troi ö 
i i En el SEUEIES Ei " normande i osmannlöches Geuölbe 24 
corne-de-boeuf Horngewölbe 28 n octopantike achtkappldes ” 18 
2 ! cul-de-four Konche 7ı x a i 2 R 
" non " " en plein-cintre > " 71 ” n re... ", unregelmäßiges Gewölbe 18 











248 





- FRANZÖSISCHER INDEX - 


voüte octopartite irr&gulisre 


partielle 
pendante 
perc&e de baies 
plate 

" dallöe 
principale 
pseudo-sexpartite 
pyramidale 
Tampante 
röticulöe 

" en &toiles 
romane & arcs d'encadrement 
en plein-cintre 


voüter par-dessous 
voßte sans baies 


" 
nt 


secondaire 
sexpartite 
!. sur ogives-diaphragmes 
simple 
sph&rique 


 voÖte-support 
voßte surbaissde 


n 


sur croisde d'ogives 
N doublsaux 
[4 fi 
surelevae 
surhaussde 
" 


sur ogives-diaphragmes 


sur trompes 
tournante 

n 
tronqu&e 
vraio 


voßtement 


achtkappiges unregelmäßiges 
Gewölbe 

Teilgewölbe 

Hängegewölbe 

offenes Gewölbe 

flaches " 

> 1 ll 
Hauptgewölbe 
normannisches Gewölbe 
Pyramidengewölbe 
Horngewölbe 

Netzgewölbe 
Sternnetzgewölbe 
romanisches Kreuzgewölbe 


unterwölben 
geschlossenes Gewölbe 
Nebengewölbe 
sechskappiges Gewölbe 
normannisches " 
einfaches " 
sphärisches 2 
tragendes M 
gedrücktes Y 
Kreuzrippengewölbe 
Gurtgewölbe 
gestelztes Gewölbe 
gebustes " 
überhöhtes " 


Kreuzrippengewölbe auf Schwib- 


bogen 
Trompengewölbe 
verzogenes Gewölbe 
Ringgewölbe 
gekapptes Gewölbe 
Gewölbe 


nt 
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voßtes & pändtrations 
nt 


Durchdringungsgewölbe 
" tiercerons alternants Springgewölbe 


1 superposäes, deux Doppelgewölbe 


GLOSSARIUM ARTIS 
Vor diesem Faszikel sind erschienen: 


1. Der Wehrbau 


L'Architecture militaire 


2. Liturgische Geräte, Kreuze und Reliquiare 
der christlichen Kirchen 


Objets liturgiques, croix et reliquaires 
des &glises chrötiennes 


3. Bogen und Arkaden 


Arcs et arcades 


4. Paramente und Bücher der christlichen Kirchen 


Parements liturgiques et livres des &glises chrätiennes 


5. Treppen und Rampen 


Escaliers et rampes 
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